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1. Allgemeines. 


. Ruska und E. Wiedemann. Beitrage zur Geschichte der Naturwissen- 
ehaften. LXVII. Alchemistische Decknamen. Erlanger Ber. 56 und 57, 
7— 36, 1924/25. Giintherschulze. 


. Plank. Das Kaltetechnische Institut der Karlsruher Technischen 
ochschule. ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 1693—1699, 1926, Nr. 51. Scheel. 


Paul Kirkpatrick and M. C. Magarian. A Laboratory device for securing 
sonstant angular speed. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 583—535, 1926, Nr. 4. 
Drei in einer Ebene liegende kommunizierende Réhren werden mit Quecksilber 
yefiillt und zur Rotation um die Achse der mittleren gebracht. Das Sinken der 
Quecksilberkuppe im Mittelrohr bei steigender Rotationsgeschwindigkeit ofinet 
sinen Kontakt, wodurch die Tourenzahl der Antriebsmaschine auf elektrischem 
Wege reduziert wird. Hs stellt sich daher eine konstante mittlere Rotations- 
zeschwindigkeit ein, die durch Verschieben des Kontaktes geandert werden kann. 

Zickner. 
Herbert Wilde. Steigungspriifer fiir Leitspindeln. ZS. f. Feinmech. 34, 
265 —268, 1926, Nr. 25. Zur Priifung wird die Spindel mit ihrer Mutter zwischen 
Spitzen aufgenommen und die Verschiebung der Mutter bei der Drehung der 
Spindel (die mittels groBer Mitnehmerscheibe und feststehender Reisstockspitze 
singestellt wird) durch Ablesung auf eimem MaBstab ermittelt. Nach dem Abbe- 
schen Prinzip mii®ten Spindel und Mafstab hintereinander liegen; dies wiirde zu 
sehr groBen Langen fiihren. Man kann nun durch eine geeignete optische Ab- 
esevorrichtung die Vorteile des Abbeschen Prinzips (Kippungsfehler nur von der 
~weiten Ordnung) auch bei seitlich liegendem MaBstab erhalten. Zu dem Zwecke 
verschiebt sich mit der Mutter ein aus einer Linse und einem Reflexionsprisma be- 
stehendes optisches System (dessen vorderer Knotenpunkt in der Spindelachse 
md dessen Brennpunkt in der Teilungsebene des MaBstabes liegt; der Ref.). Die 
Ablesung erfolgt mit einem feststehenden Fernrohr. Bei Kippung der Mutter 
srfolgt nur eine Parallelverschiebung des aus dem ersten optischen System aus- 
sretenden Parallelstrahlenbiindels, so das die Verkippung bis auf Fehler zweiter 
Ordnung ohne EinfluB auf die Ablesung ist. Berndt. 


G. Berndt. Die Gewinde, ihre Entwicklung, ihre Messung und ihre Tole- 
ranzen. Im Auftrage von Ludw. Loewe & Co. A.-G., Berlin, bearbeitet. Erster 
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Nachtrag. 180 Seiten mit 102 Abbildungen im Text und 79 Tabellen. Berlin, Ver 
Julius Springer, 1926. Da die Normung fortwahrend fortschreitet, so kann ein Werk’ 
das sich zum groBen Teile auf sie stiitzt, immer nur einem augenblicklichen Stan 
entsprechen. Um es nicht veralten zu lassen, ist hier die Form eines Nachtrage 
gewahlt. An wesentlichsten Neuerungen bringt er: Gewinde fiir Luftreifenventild 
Die Berechnung der einzelnen GewindegréBen. Die Sondergewinde des Lokomoti 
Normenausschusses. Neue Ausgabe von DIN 202: Bezeichnung der Gewinde 
Fortschritte der Gewindenormung in auBerdeutschen Lindern. Normung de 
* amerikanischen Feuerschlauchverschraubungen. Neue Ausgabe von DIN 2999 
Rohrgewinde fir Fittingsanschliisse. Normung der Stahlpanzerrohrgewind4 
(DIN VDE 430). Neue MeBgeraéte zur Bestimmung des Flankendurchmessers: 
Amerikanische Vorschriften fiir die Dreidrahtmethode. Die in Deutschland ver 
wendeten Drahtdurchmesser. Wickman-UniversalmeBmaschine. Neue Ausfiihrung 
des GewindemeBkomparators und des UniversalmeBmikroskops. Neue Gerat¢ 
zur Messung von Innengewinden. Normen fiir Normalgewindelehren. Gewinde: 
lehren zur Priifung der AusschuBseite und der Abnutzung. Toleranzen fiir Luft! 
reifenventile in England. Neue amerikanische Vorschriften zur Priifung der 
Innehaltung der Toleranzen und die dazu nétigen Lehren. Amerikanische Tole: 
ranzen fiir anormale Gewinde sowie fiir Schneidzeuge fiir normale und anormale 
Gewinde. Toleranzen fiir AuBen- und Kerndurchmesser der deutschen Gewinde: 
Mutternhéhen. Die neuen Toleranzen fiir die deutschen Gewinde. Toleranzen 
fur Schraubeneisen. Deutsche Toleranzen fiir anormale Gewinde. Priifung dex 
Gewindetoleranzen in Deutschland und die dazu benutzten Lehren. Toleranzen 
fiir amerikanische Schlauch- und Feuerschlauchverschraubungen. Toleranzeni 
fiir Stahlpanzerrohrgewinde. Berndt. 


G. Berndt. Toleranzen. Festschrift: Rohe Schrauben der Firma Bauer & 
Schaurte 1926, S. 46—99. Es wird zunichst gezeigt, wie wirtschaftliche Griinde 
zur Aufstellung von Toleranzen gezwungen haben und wie eine Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit durch genauere MeBwerkzeuge méglich ist, da dadurch die der 
Werkstatt zuzubilligenden Toleranzen erhéht werden kénnen. Darauf werden die 
maBgebenden Gesichtspunkte fiir die Aufstellung und Priifung von Toleranzen 
fiir zylindrische Teile entwickelt und nachgewiesen, daB in den Grundlagen weit- 
gehende internationale Ubereinstimmung besteht. | Wesentlich komplizierter 
liegen die‘Verhiiltnisse bei Gewinden, bei denen auf die gegenseitige Abhangigkeit 
ihrer verschiedenen Bestimmungsstiicke Riicksicht zu nehmen ist. Auch hier 
besteht in den Grundziigen véllige Einheitlichkeit in Deutschland, England und 
in den Vereinigten Staaten. Zum SchluB wird kurz auf die Toleranzen fiir andere 
genormte Teile eingegangen. Berndt, 


R. E. Flanders. Some Fundamental Principles of Screw Thread 
Standardization. Festschrift: Rohe Schrauben der Firma Bauer & Schaurte 
1926, S.100—117. Zweck der Normung ist 1. Austauschbarkeit, 2. richtiges 
Funktionieren im Gebrauch (wobei vor allem auf Schwingungsbeanspruchungen 
zu achten ist), 3. wirtschaftliche Erzeugung, wobei sich normengerechte Her- 
stellung als am billigsten erweist. Erlautert werden diese Gesichtspunkte an dem 
Beispiel der Gewinde. Daraus ergibt sich die Wichtigkeit des Spitzenspiels, da 
nur dann eine gute Flankenanlage gesichert ist. Dazu ist Beschrénkung in den 
Steigungs- und Winkelfehlern, ferner aber auch eine gewisse Oberflachenbeschaffen- 
heit (Freiheit von Unebenheiten auf den Flanken) erforderlich, was seinerseits 
wieder gute Schneidzeuge fordert. Berndt. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


PF. Liitgemeier. Zur Quantentheorie des drei- und mehratomigen 
~Molekils. ZS. f. Phys. 38, 251—263, 1926, Nr. 4/5. 
F. Liitgemeier. Bemerkung zu meiner Arbeit ,,Zur Quantentheorie 
des drei- und mehratomigen Molekiils“. ZS. f. Phys. 40, 166, 1926, Nr. 1/2. 
Der dreiachsige Kreisel wird nach der alten Quantentheorie gequantelt. Dabei ist 
die Rechnung verschieden, je nachdem, ob die Schnittkurve zwischen Impuls- 
kugel und Energieellipsoid die Achse des kleinsten Tragheitsmoments umschlieBt 
oder nicht. Im Grenzfall ist diese Kurve der Kreisschnitt des Ellipsoids. Dies 
hat zur Folge, da im allgemeinen Falle je nach der GréBe der Quantenzahlen 
zwei verschiedene Energieentwicklungen zu benutzen sind, was sich im empirischen 
Term feststellen la8t. Sind zwei Tragheitsmomente nahezu gleich, so unter- 
_ scheidet sich, wie bereits Fr. Reiche gezeigt hat, die Formel praktisch nicht von 
der Schwarzschildschen Formel fiir den symmetrischen Kreisel. Die Bedeutung 
der Konstanten ist jedoch verschieden. Die Bezugnahme auf Reiche wird in der 
Zusatzbemerkung nachgetragen. Kratzer. 


3. Mechanik. 


R. Mailinder.. Das Ahnlichkeitsgesetz bei der Kerbschlagprobe. Stahl 
u. Hisen 46, 1752—1757, 1926, Nr. 49. Beim Vergleich der Kerbschlagarbeit 
dirfen nur Proben mit Trennungs- oder mit Verschiebungsbruch miteinander 
verglichen werden. Die beiden Bruchformen kann man durch Ausftihrung der 
Versuche bei verschiedenen Temperaturen erhalten. Dabei ergab sich, daB die 
Kerbschlagarbeit mit abnehmendem Kerbdurchmesser kleiner wird und auch 
noch beim Durchmesser Null eine erhebliche GréBe besitzt, falls die Proben véllig 
sehnigen Bruch haben, das verformte Volumen also dem gré8tméglichsten Arbeits- 
raum entspricht. Bei véllig kérnigem Trennungsbruch war dagegen kein wesent- 
licher Einflu8 des Kerbdurchmessers zu erkennen. Beachtet man dies, so folgt 
aus den Versuchen von Stribeck nicht mehr, da die spezifische Kerbschlagarbeit 
(auf Quadratzentimeter bezogen) bei gleichem Kerb unabhangig von der Proben- 
groBe ist. Bei Proben verschiedenen Querschnitts und diesem proportionalen 
Kerb aus C- und Cr-Ni-Stahl wurden obige Ergebnisse bestatigt. Bei Trennungs- 
bruch nahm ferner die Kerbschlagarbeit mit wachsender Probengré8e ab, unab- 
hangig von der Kerbform, wahrend sich beim Verschiebungsbruch das entgegen- 
gesetzte Verhalten zeigte; innerhalb gewisser Grenzen war jedoch die Kerbzahigkeit 
praktisch unabhangig von der ProbengréBe; dies galt fiir proportionale Kerbtiefen 
besser, als fiir gleich groBe. Bei gleichen Kerben wiirde bei Trennungsbruch der 
gréBeren Probe auch die gréBere Kerbschlagarbeit zukommen. Berndt. 


W. Pingel. Uber die Abhangigkeit der mechanischen Higenschaften 
von gezogenem Stahldraht von der Naturharte und der Reck- 
behandlung durch das Ziehen. Mitt. a. d. Vers.-Anst. der ,,Verein. Stahlw. 
A.-G.‘* — Dortmunder Union-Hoerder Verein. 2, Liefg. 2, S. 11—56, 1926. An 
Stahlen, die verschiedenen Kohlenstoffgehalt und daher verschiedene Naturharte 
haben, untersucht der Verf. den EinfluB des Ziehens auf die Festigkeitseigen- 
schaften sowie des Kohlenstoffgehaltes auf Ziehbarkeit und Festigkeitseigenschaften 
des Drahtes. Die umfangreichen systematischen Versuche ergeben folgendes Bild: 
1. Die Ziehfahigkeit steigt mit fallendem Kohlenstoffgehalt. Je weicher das 
Material ist, desto hdher ist das Bearbeitungsmab, mit dem vom Hiartedraht 
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heruntergezogen werden kann, um Fertigdraht von noch einwandfreien Festigkeits- 
eigenschaften herzustellen. 2. Die Zugfestigkeit steigt sowohl im Hartedraht als 
auch im gezogenen Draht proportional mit dem Kohlenstoffgehalt. Die Biege- 
festigkeit steigt bei Drahten gleichen Durchmessers und gleicher Endfestigkeit mit 
steigendem Kohlenstoffgehalt. Die Wechselverwindung weist ebenfalls mit 
héherem Kohlenstoffgehalt héhere Werte auf. 3. Die Zugfestigkeit steigt mit 
wachsender Querschnittsverminderung anfianglich proportional, bei gréferer 
Abnahme starker an. Ein Abfall oder Konstantbleiben der Zugfestigkeit nach 
Erreichen eines Maximums ist nicht zu beobachten. Die Biegefestigkeit andert 
sich analog der Zugfestigkeit, wenn die Drahte iiber konstant bleibendem Biege- 
radius gebogen werden. Ein Abfall der Biegezahl bei auBerster Querschnitts- 
verminderung als Folge der Materialverschlechterung ist nicht festzustellen, die tiber 
einem Biegeradius von 7 = dem doppelten Drahtdurchmesser gebogenen Drahte 
weisen konstante Biegezahlen auf. Die einfache Verwindbarkeit (L = 100 x D) 
nimmt mit zunehmender Reduktion nur wenig ab oder bleibt ganz konstant. Die 
Dauerwechselverwindung nimmt mit steigender Querschnittsverminderung ab; 
dabei liegen bei gleicher Zugfestigkeit die Wechselverwindungen der Drahte, die von 
Hartedrahten kleineren Durchmessers gezogen wurden, héher als die der Drahte, 
die von gréBerem Hartedrahtdurchmesser heruntergezogen wurden. 4. Das 
Ziehen mit schwacher Querschnittsverminderung (leichte Ziige) ergibt zwar eine 
geringere Festigkeit am Fertigdraht, hebt aber Biege-, Verwinde- und Dauer- 
wechselzahl. 5. Zur Herstellung von Drahten, die Dauerwechselverwindungen 


‘ unterliegen (Férderseile, Kranseile), sind zweckmaBig héher gekohlte Stahlsorten 


zu verwenden; der Hartedrahtdurchmesser ist so klein wie méglich zu halten. 
Beide MaBnahmen steigern die Biege- und Dauerwechselzahl (bei vorgeschriebener 
Festigkeit). 6. An Hand einiger Kurvenscharen wird ein einfaches Verfahren an- 
gegeben, fiir einen Fertigdraht von bestimmtem Enddurchmesser und bestimmter 
Endfestigkeit die zugehérigen Hartedurchmesser festzulegen. Jenge. 


Ernst Friederich. Uber die Harte anorganischer Verbindungen und die 
der Elemente. Mit 4 Figuren im Text, 44 Seiten. Berlin, Verlag Gebriider 
Borntraeger, 1926. (Fortschritte der Chemie, Physik und physikalischen Chemie, 
herausgegeben von A. Eucken, 18, Nr. 12.) Aus der Zusammenstellung der 
Mohsschen Harte nach eigenen Versuchen und aus der Literatur werden etwa 
folgende Schliisse gezogen: Als erste rohe Anniherung ist die Anzahl der Bindungen 
in der Volumeneinheit als Ausdruck fiir die Harte anzusehen, also Atomkonzen- 
tration (Kehrwert des Atomvolumens) mal Valenz. Damit ergibt sich bei einfachen 
chemischen Verbindungen dieselbe Reihenfolge der Harte wie die Mohssche 
Skale und die Reihe der absoluten Harten nach Auerbach. Diese Hartefunktion 
wird benutzt, um aus der chemischen Formel und dem spezifischen Gewicht die 
Harte chemischer Verbindungen einigermaBen genau zu berechnen; diese Harte 
kann durch Vergleich mit bekannten Werten auch in Hartegraden nach Mohs _ 
angegeben werden. Als Hauptergebnis wird angesehen, daB sich die Harte der 
festen Stoffe, soweit sie Ionen- oder Atomgitter darstellen, in erster Annaherung 
als elektrostatische Anziehung nach dem Coulombschen Gesetz auffassen 1aBt, 
wobei die genaue Giiltigkeit desselben durch die Wirkung der Restaffinitaten ver- 
hindert wird. In bezug auf die stromleitenden Elemente wird die Vorstellung 
entwickelt, da®B ein Teil der Wertigkeitselektronen in derselben Weise wie bei 
den Verbindungen, die Atomgitter haben, die Harte bedingt; der ubrigbleibende © 
Teil der Wertigkeitselektronen bedingt die elektrische Leitfihigkeit. Die Haupt-— 
stiitze fiir diese Theorie wird erblickt in dem nahen Zusammenhang zwischen 
Harte und elektrischer Leitfahigkeit, besonders bei Mischkristallen. Berndt. 
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J. Koenigsberger. Uber Oberflachenerscheinungen an kristallisierten 
Substanzen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 7, 35—36, 1926, Nr. 2. Nach Volmer 
ist die Oberflache von Kristallen beweglich. Die Adhasion von Platten miBte 
dann auch durch diese fliissige Schicht bewirkt werden. Die Adhasion wurde ge- 
messen, sie wichst stark mit abnehmendem Schmelzpunkt der Kristalle. Sie sind 
von der GréBenordnung 10—*dyn. Bei Stoffen hohen Schmelzpunktes (Metall- 
_ oxyde) tritt eher eine Repulsion auf. Gyemant. 


EK. Steimhoff. Herstellung und Higenschaften’eines neuen feuerfesten 
_Leichtsteines aus Cristobalit. Bericht Nr. 95 des Werkstoffausschusses 
des Vereins deutscher Eisenhiittenleute, Sitzung vom 23. Juli 1926, 10 Seiten. 
{S. 351.] Berndt. 


Ernst A. Hauser. Zur Frage nach der Entstehung der Interferenzen 
bei der Dehnung des Kautschuks. (Nach gemeinsamen Versuchen mit 
H. Mark.) ZS. f. Elektrochem. 32, 463—467, 1926, Nr. 10. Die Lage der Inter- 
ferenzen ist vom Dehnungsgrad unabhangig, ihre Intensitaét wachst mit der 
Dehnung. Die Halbwertsbreite andert sich nicht, also miissen neue Kristallite 
entstehen. Die Hauptachse der Kristallite liegt in der Hauptspannungsrichtung, 
allseitig komprimierter Kautschuk zeigt keine Interferenzen. Die Kristallform 
durfte rhombisch-quadratisch sem. Bei Erwarmung gehen die Punkte zurtick. 
Bei Kihlung der gedehnten Proben bleiben die Interferenzen trotz Entspannung. 
Verf. vertritt die Ansicht, da die Kristallite stets praformiert sind, nur im ge- 
quollenen Zustand. Daher fiihren die Gitterpunkte zu grobBe Warmebewegungen 
aus, und die Interferenzen werden verwaschen. Durch Dehnung erfolgt Ent- 
quellung und die Interferenzen treten zum Vorschein. Gyemant. 


H. Brandt. Uber die Biegefestigkeit von Hartgummi. Kautschuk 1926, 
S. 213— 214, Nr. 9. Die Biegungsfestigkeit wurde an dublierten Platten aus reiner 
Hartgummimischung bestimmt. Bei Zimmertemperatur ergab sie sich an Platten 
senkrecht zur Richtung der Kalanderebene, gleichliegend quer oder parallel dazu, 
zu 2030 und 2070 kg/em?, bei entsprechenden Platten quer zur Richtung der 
Kalanderebene zu 1950 und 2000 kg/em?, wahrend sie bei kreuzweis dublierten 
Platten um etwa 9 Proz. kleiner war (1850 und 1840 kg/em?). Bei Versuchen bei 
95° war die Festigkeit im Mittel um 20 Proz. kleiner, wobei die der kreuzweis 
dublierten Platten gleichfalls um 9 Proz. geringer ausfiel. Ahnliche Verhaltnisse 
traten bei Versuchen mit gefiillten Hartgummimischungen auf. Berndt. 


L. W. Durrell, Fred. G. Person and Charles F. Rogers. The measurement of 
surface tension by means of a chainomatic balance. Science (N.S.) 64, 
20, 1926, Nr. 1644. Beschreibung einer einfachen Ausfiihrung der AbreiBmethode, 
welche sich auch fiir kleine Fliissigkeitsmengen gut eignet. Gyemant. 


Karl Schultze. Kapillaritét und Verdunstung. II. Kolloid-ZS. 39, 362—371, 
1926, Nr. 4. Wasser und organische Fliissigkeiten verdunsten aus Kapillaren ver- 
schiedenen Querschnitts und die Verdunstungsgeschwindigkeit wird durch Ab- 
lesen des Meniskusstandes messend verfolgt. Sie ist bei gleichem Meniskusstand 
dem Querschnitt proportional. Fiir veraénderliche Querschnitte gilt dies Gesetz 
nicht, weitet er sich nach unten zu, so wird die Verdunstung schwacher und 
umgekehrt. Gyemant. 
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Karl Schultze. Kapillare Hohlraume. (Bemerkung zu H. Fischer: ,,Higen- 
schaften organischer Kolloide‘.) Naturwissensch. 14, 807, 1926, Nr. 35. Vert. 
meint, solange iiber das von ihm angeregte Gebiet gemischter Kapillaren keine 
exakteren Kenntnisse vorliegen, hatte es keinen Zweck, sich mit der Konstitution 
der Gele zu befassen. Gyemant. 


€. V. Raman and L. A. Ramdas. The Scattering of Light by Liquid Boun- 
daries and its Relation to Surface Tension. Part III. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 109, 272—279, 1925, Nr. 750. [S. 367.] Blumer. 


Emil Hatschek und R. S. Jane. Untersuchungen iiber den Schermodul 
und die Relaxation einiger Sole. Kolloid-ZS. 39, 300—313, 1926, Nr. 4. 
Mit dem Schwedoffschen Apparat wurden die Schermoduln einiger Sole be- 
stimmt. Ist y der Torsionswinkel des Drahtes, @ der des Zylinders, so ist der Modul # 
proportional 6/ (falls 6 = yg — ). 6 nimmt mit der Zeit ab und strebt eimem 
Grenzwert zu nach Art eines Exponentialgesetzes. Die Zeit, in welcher 6 (bei 
konstantem @) auf den e-ten Teil sinkt, ist die Relaxationszeit 7’. Nach der Gleichung 
von Maxwell 7=EFT lieB® sich 7, der Viskositatskoeffizient, berechnen. Er ist 
von der GréBenordnung 10? abs. Die Moduln wachsen mit dem Alter der Sole, 
mit steigender Temperatur fallen sie. Auch die Vorgeschichte der Sole ist von 
EinfluB. Gyemant. 


‘WI. Kistiakowsky. Zur Berechnung der Zahl elektrischer Quanten auf 
kolloiden Teilchen. Kolloid-Z8. 89, 329, 1926, Nr. 4. Schreibfehlerberichtigung 
zu einer gleichlautenden Arbeit des Verf. in der Kolloid-Z8. Gyemant. 


John. P. MeHutchison. The Temperature of Maximum Density of 
Alcohol-Water Mixtures. Journ. chem. soc. 1926, S. 1898—1899, Juli. 
Mit dem Wrightschen Apparat (Journ. chem. soc. 115, 119, 1919) wurden 
folgende Werte fiir verschiedene Molkonzentrationen (n) gefunden: 


2n n n/2 n J 
B ee | 0G | Sta ve | “A a | 
Methylalkohol . .. || 3,90 | 3,65 3,95 4,00 a00- tin etd 
Athylalkohol. . .. |) 015 | 3,70 | 425 420 | 4,15 ie 
n-Propylalkohol . . _— | 1,50 3,30 3,80 4,15 4,10 
Isopropylalkohol . . = 2,65 3570) Pd 00 100 Us ee 
n-Butylalkohol . . . — = = | 3,10 | 3,90 3,90 
Bein. 


Markus Reiner. Zur Theorie der ,,Strukturturbulenz‘. Kolloid-ZS. 39, 
314— 315, 1926, Nr. 4. Aus der Wo. Ostwaldschen Theorie der Strukturturbulenz 
folgert Verf., da’, wiahrend die Reynoldsche kritische Geschwindigkeit mit 
zunehmendem Réhrenradius abnimmt, die kritische Geschwindigkeit fiir Struktur- 
turbulenz mit dem Radius linear zunimmt. Dies lieBe sich experimentell nach- 
weisen. Die Theorie gestattet, auf die Materialkonstanten von Flissigkeiten, die 
keine Strukturturbulenz zeigen (z. B. Wasser), Schliisse zu ziehen. Dieselben 
stehen mit der Erfahrung im Einklang. Gyemant. 


Winslow H. Herschel und Ronald Bulkley. Konsistenzmessungen von 
Gummi-Benzollésungen. Kolloid-Z8. 39, 291—300, 1926, Nr. 4.. Alle vor- 
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geschlagenen Formeln fiir das Strémen plastischer Fliissigkeiten in Kapillaren 
d4(P — k)n 
LI 

keit, d = Rohrendurchmesser, P = Druck, L = Rohrenlainge, k, n, J = Kon- 
stanten.) J und » sind Materialkonstanten und nehmen beide mit zunehmender 
Plastizitat zu. k nimmt mit wachsendem Durchmesser ab, vielleicht wird es sich 
auch auf eine Materialkonstante zuriickfiihren lassen. Die Gleichung wurde an 
Gummilésungen teils mit dem Ostwaldschen, teils mit dem Binghamschen 
Viskosimeter gepriift und ihre Konstanten durch Auftragen der Ergebnisse in 
ein logarithmisches Netz erhalten. Gyemant. 


werden am besten durch die Formel g = vereinigt. (¢ = Geschwindig- 


Emil Baur. Uber die Phasen im ternaéren System Eisenchlorid — Eisen- 
oxyd—Wasser. ZS. f. Elektrochem. 32, 428—430, 1926, Nr. 9. Beriicksichtigt 
man hdohere Drucke und Temperaturen, so 1a8t sich das System Hisenchlorid — 
Wasser nicht mehr als binaéres behandeln, da zwischen FeCl, und H,O doppelte 
Umsetzung auftritt. AuBerdem ist noch eine einfache Umsetzung zwischen FeCl, 
und Fe,O, zu beriicksichtigen, die zum FeOCl fiihrt. Verf. untersucht deshalb 
das ternare System FeCl,—Fe,0,—H,O, dessen Kenntnis fiir die Aufklarung der 
Bildungsweise von Eisenerzlagerstaétten von Bedeutung ist. Er gibt fiir das System 
selbst wie auch fiir das binare Randsystem FeCl,—Fe,O, einen kurzen Uberblick 
uber die Versuchsergebnisse und ihre rechnerische Auswertung. Beziiglich der 
Einzelheiten in Versuchsausftihrung usw., sowie der Folgerungen auf dem Gebiet 
der Lagerstattenkunde verweist er auf die Arbeit von E. Stirnemann: ,,Das 
System Eisenchlorid— Wasser bei héherer Temperatur‘. (Neues Jahrb. f. Min., 
Beilage-Bd. 52A, S. 334—377, 1925 und Bd. 58A, S. 59—94, 1925.) Jenge. 


Nevil V. Sidgwick and Neil B. Lewis. The Solubility of Beryllium Oxide in 
Solutions of its Salts. Journ. chem. soc. 1926, 8. 1287—1302, Juni. Um zu 
Ergebnissen tiber den Zustand BeO-haltiger Berylliumsalzlésungen zu kommen, 
untersuchen Verff. die Léslichkeitsverhaltnisse, Leitfahigkeiten und Viskositaten 
dieser Lésungen. Um einen gut definierten Bodenkérper fiir die Léslichkeits- 
bestimmungen zu haben, sind nicht die Léslichkeiten von BeO in verschiedenen 
Be-Salzlésungen, sondern die Erhoéhung der Neutralsalzléslichkeit in Gegenwart 
bestimmter Mengen BeO in der Lésung gemessen. Benutzt wurden das Sulfat, 
das Selenat und das Oxalat; zwei weitere Salze, die zu diesem Zwecke hergestellt 
und hier erstmalig beschrieben sind, erwiesen sich als zu leicht léslich; es sind dies: 
das benzolsulfosaure und das p-toluolsulfosaure Beryllium, beide mit 4 H,O 
kristallisierend, ersteres in langlichen Tafeln; die gesdttigten Losungen halten 
bei 25° 53,8 bzw. 39,2 Proz. des wasserfreien Salzes. Auch das Perchlorat ist zu 
den Messungen wegen zu groBer Léslichkeit ungeeignet (59,5 Proz. Anhydrid). 
Beim Sulfat und Selenat zeigt sich, daB fiir je 4 Mol BeO in Lésung sich ein Mol 
Neutralsalz mehr lést, die Léslichkeit des Oxalats nimmt je 4 Mol BeO um 3 Mol 
des Oxalats zu. Verff. nehmen daher an, da8 sich ein Ion von der Zusammen- 
setzung [Be(BeO),]** bildet, was durch die sehr allgemein sich zeigende Ko- 
ordinationszahl 4 des Berylliums gesttitzt wird. Besonders auffallig ist das Ver- 
halten des Oxalats, das selbst in der Verdiinnung auf V = 512 nur ein Viertel 
Jer Leitfahigkeit des Sulfats zeigt. Verff. erklaren dieses Verhalten so, da das 
Berylliumoxalat in eine nicht ionisierbare Form tibergeht, und zwar zu etwa 
75 Proz., so daB je 3 Mol Oxalatverbindung auf 1 Mol Salz vorhanden sind. 
Unerklart bleibt hierbei allerdings das beim Oxalat besonders starke Ansteigen 
Jer Leitfahigkeit mit zunehmender Basizitat der Lésungen. H. Brandes. 


s 
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M. R. Mehrotra und N. R. Dhar. Adsorption von Sdéuren, Basen unc 
Salzen durch frischgefallte Kieselsaiure. ZS. f. anorg. Chem. 155, 299 
—302, 1926, Nr. 4. Wahrend die Adsorption von Saéuren, wie Essig-, Butter-’ 
Salicylsaure durch Kieselséure nur schwach ist, ist die der Basen (Natrium: 
Calciumhydroxyd) viel ausgepragter. Dies beweist wiederum, da bei der Ad 
sorption chemische Krafte mitwirken. Gyemant; 


K. Ch. Sen. Die Adsorption gleichartig geladener Ionenals Stabilitatss 
faktor bei der Verdiinnung von Solen, bei der Anpassung und be? 
der antagonistischen Wirkung von Elektrolyten auf die Koagui 
lation von Kolloiden. Kolloid-ZS. 39, 324—328, 1926, Nr. 4. Die Arbeit 
bietet nichts Neues gegeniiber den friiheren Arbeiten des Verf. tiber die Wirkung; 
der den Kolloiden gleichgeladenen Jonen. Gyemant: 


S. Gosh und N. R. Dhar. Studien tiber Adsorption. VI. Einflu8B der 
Hydrolyse von Solen und fallender Elektrolyte auf die Koagu- 
lation von Kolloiden. Kolloid-ZS. 39, 346—362, 1926, Nr. 4. Sole, welche 
zur Hydrolyse neigen (wie z. B. Mastix), flocken durch H’-Ionén viel starker ald 
durch K’-Ionen, wahrend dieser Unterschied bei schwach hydrolysierenden Solem 
(z. B. Arsentrisulfid) weniger ausgepragt ist. Dies riihrt daher, daB die schwache 
Saure, die die Teilchen abspalten, stark stabilisierend wirkt und H’-Ionen die 
Hydrolyse hemmen (?; bekanntlich férdern starke Saéuren die Hydrolyse voni 
Salzen schwacher Saéuren; Ref.). Verdiinnung wirkt auch deshalb stabilisierend, 
weil die Hydrolyse begiinstigt wird. Gyemant. 


R. Angus Smith. The Absorption of Gases by Charcoal. I. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 112, 296—303, 1926, Nr. 761. (Mitgeteilt von S. Lenher.) 
Lenher teilt hier die in den Akten der Roy. Soc. seit 1863 vergrabene Arbeit 
auszugsweise mit, von der seinerzeit nur ein ganz kurzes Referat bekannt wurde. 
Sie hat erhebliches historisches Interesse, indem darin eine Reihe von Beob- 
achtungen iiber die Adsorption von Gasen in Kohle in Gegenwart von anderen 
Gasen, und iiber die Verdraéngungsméglichkeit eines Gases durch ein anderes be- 
schrieben ist, die noch heute Bedeutung haben. In einer theoretischen Betrachtung 
weist Smith darauf hin, daB Krafte zwischen den Molekiilen und Atomen ver- 
schiedener Stoffe auftreten, wenn sie in geniigende Niihe gébracht werden, die den 
chemischen Affinitaétskraften ahneln. Valentiner. 


Elroy J. Miller. Adsorption by activated sugar charcoal. II. Adsor- 
bability of hydrogen and hydroxyl ions. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 
1270—1280, 1925, Nr. 5. Bisher nahm man auf Grund verschiedener friiherer 
Untersuchungen an, da Kohle gleich stark Wasserstoff und Hydroxylionen 
adsorbiert. Es wird hier gezeigt, daB zu dieser Ansicht eine falsche Deutung der 
bisherigen experimentellen Resultate gefiihrt hat. Die neuen Versuche lassen 
einwandfrei erkennen, daB z. B. bei Hinzufiigen von NaCl zu NaOH-Lésung 
oder von KCl zu KOH-Lésung ein Anwachsen der Konzentration des Alkalis 
durch hydrolytische Adsorption auftritt, indem HCl adsorbiert und ein Aqui- 
valenter Betrag der Base frei wird, so daB man von »negativer Adsorption“ reden 
kénnte. Es ist klar, da® infolge dieser Einfliisse die Adsorption der Hydroxyl- 
ionen in Salzlésungen verschiedener Konzentration nicht leicht iibersehbar ist 
und daher leicht falsche Schliisse gezogen werden kénnen. Valentiner. 


W. E. Andeney. On the rate and mechanism of the aeration of watel 
under open-air conditions. Proc. Dublin Soc. (N. 8.) 18, 211—217, 1926; 


ee 
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Nr. 20. In Fortsetzung friiherer Arbeiten untersucht der Verf. von neuem die 
Aufnahme von Sauerstoff und Stickstoff in diinen gasfreien Wasserschichten 
nach der friither angegebenen Methode des Aufsteigenlassens von Gasblasen in 
engen mit Wasser gefiillten Réhren. Der zur Zeit ¢ im Wasser geléste Betrag an 
Sauerstoff und Stickstoff lat sich aus der Formel berechnen: 
eae 
w= W,— (W,—wW)e 7, 
wenn w die Konzentration am Ende von ¢ Sekunden, w, die Konzentration bei 
_ Sattigung bei bestimmter Temperatur und Druck, w, die Anfangskonzentration 
(t = QO), f ein ftir verschiedene Gase verschiedener Koeffizient der Aufnahme durch 
die Flacheneinheit in Wasser, a die der Luft ausgesetzte Oberflache, v das Wasser- 
volumen bedeutet. Fiir f fand er folgende Werte: 


bei Sauerstoff f = 0,0096 (7 — 237), 
» Stickstoff f = 0,0103 (7 — 240), 
Py ua bpotiy f = 0,0099 (71 — 239). 


Die Untersuchungen erstreckten sich auf das Intervall von 0 bis 30°C. Weitere 
Versuche wurden mit stehenden Wasserséulen ausgefiihrt, iiber die Luft geleitet 
wurde. Es zeigte sich infolge der nattirlichen Strémung, die durch Verdunstungs- 
kalte an der Oberflache in der Wasserséule entsteht, eine verhaltnismaBig schnelle 
Vermischung. So fand er folgende Zahlen bei 8,36° C der 110 cm langen Wassersaulen: 


| 
| Seewasser Reines Wasser 


oben unten oben unten 


Proz. d. Sattigung | Proz. d.Sattigung || Proz. d. Sittigung 


Proz. d, Sittigung 


= —— T 
| 


PAMTANOS 3 3: . 10,7 


nha 10,7 
Nach 19 Stunden. . 98,3 


96,5 


9,2 
73,4 


: 
| 9,2 
| 80,4 


Die Luftaufnahme des Wassers hangt begreiflicherweise ab von der GroBe der 
der Luft ausgesetzten Flache, der Temperatur, der Feuchtigkeit der Luft, dem 
Salzgehalt des Wassers, der Geschwindigkeit der dartiber streichenden Luft. 
Was den FeuchtigkeitseinfluB anlangt, so ergab sich, daB trockene Luft wesentlich 
schneller aufgenommen wird als Luft, wenn sie feucht ist. Valentiner. 


A. H. Davis. The Basis of Acoustic Measurements by Reverberation 
Methods. Phil. Mag. (7) 2, 543—556, 1926, Nr. 9. Dieser zusammenfassende 
Bericht tiber die Arbeiten Sabines gibt zunachst eine Ableitung der Gleichung 
fur die Nachhalldauer, dann referiert er die Ergebnisse der experimentellen Unter- 
suchungen und diskutiert ausfiihrlich alle SchluBfolgerungen und ihren Geltungs- 
bereich. Auch die Anwendung der Nachhallmethode fiir die Durchlassigkeits- 
messungen wird kritisch gewiirdigt. Cermak. 


A. E. Kennelly. The measurement of acoustic impedance with the aid 
of the telephone receiver. Journ. Frankl. Inst. 200, 467—488, 1925, Nr. 4. 
Der Verf. entwickelt die Analogie zwischen dem Verhalten eines schalleitenden 
Rohres, dem an einem Ende eine Schwingung aufgezwungen wird, mit einem 
linearen Stromleiter, an dessen Ende eine periodische elektromotorische Kraft 
wirkt. In der Bezeichnungsweise schlieBt er sich an Lambs dynamische Theorie 
des Schalles und eigene friihere Veréffentlichungen an. Er mit zunachst die 
Impedanz eines Telephonempfingers in einer Rayleighschen Briickenschaltung 
bei verschiedener Frequenz, und zwar in normalem Zustande und bei Verhinderung 
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der Membranschwingung. Die Vektordifferenz beider Werte wird fur einen ge~ 
eigneten Frequenzbereich graphisch dargestellt und diese Wiedergabe charakteri- 
siert die ,,Impedanz der Bewegung‘‘, Entsprechende Messungen werden ausgeftihrt, 
wenn das Telephon auf das schalleitende Rohr wirkt. Daraus kann die Impedanz 
des Schalleiters ermittelt werden. Die Anordnung kann auch benutzt werden, 
um die akustischen Eigenschaften eines geeignet in die Réhre eingebrachten 
Stoffes zu erschlieBen. Die experimentellen Ergebnisse scheinen dem Verf. noch 
nicht sicher genug, um sie wiederzugeben. Cermak. 


G. W. Stewart. Direct absolute measurement of acoustic impedance. 
Phys. Rev. (2) 27, 818, 1926, Nr. 6. Im AnschluB an friihere theoretische Ableitungen 
des Verf. wird diskutiert, wie die Schallimpedanz experimentell zu ermitteln 
wire im Falle einer linearen Schalleitung, an der ein Seitenarm Intensitét und 
Phase des durchgehenden Schalles beeinflu8t. Eine genauere Beschreibung der 
experimentellen Methode und Ergebnisse enthalt der kurze Bericht nicht. Cermak. 


P. N. Belikov. Experimentelle Bestimmung der ,,Absorption* der 
Schallwellen in einem Medium, welches mit Resonatoren gefillt 
ist. ZS. f. Phys. 39, 233—240, 1926, Nr. 2/3. Schallquelle ist ein durch Réhren- 
sender erregtes Telephon im Brennpunkte eines Parabelscheinwerfers; em zweites 
Telephon, dessen Resonanzkurve dem ersten praktisch gleich ist, nimmt den Schall 
eines zweiten Parabelspiegels auf. In beiden Telephonkreisen kénnen die Inten- 
sitaéten mit Thermokreuz und Galvanometer bestimmt werden. In den Weg 
der ebenen Schallwellen werden Gitterresonatoren gebracht; sie bestehen aus 
zylindrischen, einseitig geschlossenen GefaBen von 5 em Lange und 3,5 em Durch- 
messer, sind auf Faden gezogen, die in Rahmen gespannt sind; drei solehe Rahmen 
mit je 81 Resonatoren kénnen hintereinander geschaltet werden; Gitterabstaénde 
von 9, 13, 18 cm werden untersucht. Der Absorptionskoeffizient des Resonatoren- 
gitters wird in Abhangigkeit von der Wellenlange in Tabellen und Kurven wieder- 
gegeben. Er hat ein scharfes Maximum bei einer Wellenlange, die etwas kleiner 
als die dem Eigenton des Resonators entsprechende Wellenlange ist. Diese Differenz 
ist am gr6Bten bei der Gitterkonstante 9 cm (23,0 statt 25,2), am kleinsten bei der — 
Gitterkonstante 18 em (24,5 statt 25,2). Die Absorptionsgebiete hangen also vom 
Eigenton des Resonators und der Gitterkonstante ab. Die Ergebnisse sind in 
Ubereinstimmung mit einer von N. Kasterin (nur russisch) veréffentlichten 
Theorie. Cermak. 


Carl Barus. Acoustic pressures in case of soap bubbles. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 12, 480— 482, 1926, Nr. 8. In der Mitte eines zylindrischen Resonanzrohres, 
an dessen beiden Enden zwei Telephone Schwingungen erregen, ist einerseits ein 
Ansatzrohr mit nadelfeinem Loche, andererseits ein Verbindungsrohr zum U-Rohr- 
Interferometer (s. diese Ber. 3, 933, 1922) und auf dieser Seite noch ein T-Stiick 
angebracht, an dem die Seifenblase erzeugt wird. Der Schalldruck ist bei Seifen- 
blasen kleiner als bei starrem GefaB. Solange die Pfeife tént, findet durch das 
Nadelloch weder Eintritt noch Austritt von Luft statt. Wird die Seifenblase an 
dem anderen Ansatz, der mit der freien Luft verbindet, erzeugt, so ergeben sich 
Schalldruckwerte, die zwischen denen fiir kurze oder lange offene Ansatzrohre 
ohne Seifenblase liegen. Cermak. 


Carl Barus. Acoustic pressure promoted by cooperating quill tubes 
without pinholes. Proc. Nat. Acad. Amer. 12, 482—486, 1926, Nr. 8. Mit dem 
U-Rohr-Interferometer wird nachgewiesen, da der Schalldruck.sich periodisch 
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andert, wenn in der Mitte eines Resonanzrohres (durch Telephone erregt) diinne 
Rohren zunehmender Linge angebracht werden. So treten z. B. bei konstanter 
Tonhohe und variabler Ansatzlange keine Verschiebungen der Interferenzstreifen 
fiir die Langen 0 und 5 cm auf, dazwischen liegen zwei Maxima bei 1 und 3 cm Lange. 
Die Kurvenbilder fallen freilich bei verschiedener Tonhdhe verschieden aus. Bei 
konstanter Ansatzlange ergibt sich weiter ein maximaler Schalldruck fiir eine ganz 
bestimmte Lange des Verbindungsrohres zum Interferometer. Wird schlieBlich 
das auBere Ansatzrohr aus Stiicken verschiedener Lange und Bohrweite zusammen- 
gesetzt, so fallt der Schalldruck positiv oder negativ aus, je nachdem, ob der Teil 
mit enger Bohrung aufBen, oder innen, naiher dem Resonanzrohre sitzt. Verf. 
erklart diese Wirkung daraus, da dann ein Knoten bei positivem Schalldruck 
innen vor dem engen Loche sitzt und der Ansatz wie eine geschlossene Pfeife 
aufizufassen ist. Cermak. 


B. Galerkin. Sur la stabilité d’une plaque uniformément comprimée 
parallélement 4 sa surface, limitée par deux ares de cercles con- 
ecentriques et par deux rayons. C. R. 179, 1392—1394, 1924, Nr. 24. Unter- 
sucht wird die Stabilitaét einer Platte mit konstanter Starke h, die von zwei kon- 
zentrischen Kreisbogen mit den Radien r = a) und r = a begrenzt ist und deren 
radiale Begrenzungsstrahlen den Winkel a einschlieBen. Langs dieser Strahlen 
ist die Platte gelagert. Die Belastung p auf die Langeneinheit ist (parallel zur 
Oberflaiche) normal zur UmriBlinie und normal zum Rand gleichférmig verteilt. 


Fir die elastische Flache (@, ¢) wird der Ausdruck o = R sin nm = angesetzt, 


wobei mit see fae 


R=AIyq (Cr) + BI yg (er) +Or*+Fr © 
a g 


die Plattengleichung erfiillt ist. Es snd J,7z und J 7 die Besselschen Funk- 


a a t 
tionen, c2? = p:D, D = EHh*:12(1— m?), #H der Elastizitétsmodul, m der 
Poissonsche Koeffizient, n eine beliebige positiv ganze Zahl. Die gleich Null 
gesetzte Koeffizientendeterminante aus den mit den Randbedingungen  ge- 
wonnenen Konstantengleichungen ergibt bei » = 1 die kleinste Wurzel und 
damit den kritischen Wert p,. Bei einer Platte in Sektorform (a = 0) mit ein- 
gespannten Randern werden ftir 


D D 3a D 
pa 4,07 “ai b == yt, Pp, = 26,4; SS ip, 33,2 


M4 
C= 9 
Ratzersdorfer. 

P. G. Agnew. International Standardization. Festschrift: Rohe Schrauben 
der Firma Bauer & Schaurte 1926, 8. 36—45. Wie die Normung aus dem Gebiet 
der einzelnen Fabrik heraus zu einer nationalen Forderung geworden ist, muB sie 
sich weiter zu einer internationalen Frage auswachsen. Vorarbeiten sind dazu 
durch die Zusammenkiinfte der Sekretére der Normenausschiisse und den Aus- 
tausch ihrer Arbeiten geschehen, die im April 1926 auf der internationalen Normen- 
konferenz zu einem festen Zusammenschlu8 gefiihrt haben. Vorgearbeitet ist dem 
bereits durch verschiedene internationale Verbande, was auch schon zur Auf- 
stellung einiger in allen Landern giiltiger Normen gefiihrt hat. Berndt. 


K. Gramenz. Grenzen der Normung. Festschrift: Rohe Schrauben der Firma 
Bauer & Schaurte 1926, S.1—35. Nachdém im AnschluB8 an Porstmann die 
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Definition der Norm gegeben ist, werden die Grenzen der Normung erlautert,: 
die bedingt sind durch Uberlieferung, Individualismus, technische Entwicklung, 
Wettbewerb und technisches Unvermégen, d. h. die Unvollkommenheit der 
Herstellungs- und MeBmethoden. Dies wird im einzelnen an verschiedenen Bei- 
spielen erlautert. Berndt. 


Rohe Schrauben. 221 Seiten. Neuss, Bauer & Schaurte, 1926. Die zum 
50jahrigen Jubiléum der Firma Bauer & Schaurte erschienene Festschrift muB, 
hier besprochen werden, da sie sich ausschlieBlich aus wissenschaftlichen Beitragen 
zusammensetzt, denen die DIN-Blatter iiber Schrauben, Muttern und Zubehér, 
sowie diejenigen DIN-Blatter, die fiir den Verbraucher von rohen Schrauben von 
besonderer Bedeutung sind, ferner Ubersichtstafeln iiber auslandische Normen- 
blatter und die Normenblatter iiber die Gewichte der rohen Schrauben beigefiigt 
sind. Die einzelnen Aufsaétze behandeln: Grenzen der Normung von K. Gramenz. 
International Standardization von P. G. Agnew. Toleranzen von G. Berndt. 
Some fundamental principles of screw thread standardization von R. E. Flanders. 
Die Werkstoffiiberwachung in der Schrauben- und Mutternfabrikation von 
A. Pomp. Berndt. 


Anton Pomp. Die Werkstofftiberwachung in der Schrauben- und 
Mutternfabrikation. Festschrift: Rohe Schrauben der Firma Bauer & 
Schaurte 1926, 8. 118—164. [S. 351.] 


R. KE. Flanders. Some Fundamental Principles of Screw Thread 
Standardization. Festschrift: Rohe Schrauben der Firma Bauer & Schaurte 
1926, S. 100—117. [S. 338.] Berndt. 


Richard von Mises. Fluglehre. Vortrage tiber Theorie und Berechnung 
der Flugzeuge in elementarer Darstellung. 3. stark erweiterte Auflage. 
Mit 192 Textabbildungen. VI u. 321 8. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1926. 
Inhalt: Geschichtlicher Uberblick. Allgemeines tiber Luftkrafte. Luftwiderstand. 
Die Tragflache. Der motorlose Flug. Die Luftschraube. Der Motor. Zusammen= 
wirken von Tragflache, Luftschraube und Motor. Uber Steuerung, Stabilitét und 
Stabilisierung. Abflug und Landung. Fragen des Luftverkehrs. Scheel. 


4. Aufbau der Materie. ; 


G. F. Brett und R. Whiddington. Der Durchgang von Elektronen durch 
kleine Offnungen. Proc. Leeds Philosophical Literary Soc. Scient. Sect. iy 
65—69, 1926. Durch Aufnahme eines magnetischen Spektrums wird der Ge- 
schwindigkeitsverlust von 100-Volt-Elektronen beim Durchgang durch kleine 
Offnungen gemessen. Es wird ein Spektrum von wohldefinierten Linien und Banden 
erhalten. Die Banden sind meistens, wenn nicht immer, auf ein schlechtes Vakuum 
zurickzufiihren. Die der vollen Energie eV entsprechende Linie ist schwach: die 
stirkste Linie entspricht einer Energie e(V — V,), wo Vy, = 11 Volt ist. King 
einwandfreie Erklarung der Versuche ist noch nicht méglich. *Leszynski. 
Georg Kistiakowsky. Ozonzerfall im roten Lichte. ZS. f. phvs. : 
337— 360, 1925, Nr. 5/6. Das durch ein Lichtfilter sepeeiceuk are: a 
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1000-Watt-Nitralampe durchsetzt einen Quarztrog von 20 bis 30cm Lange, 
der mit hochprozentigem Ozon gefiillt ist und in Verbindung steht mit einem 
SchwefelsAuremanometer und einer Quecksilberpumpe. Gintes dem Troge be- 
findet sich eine Thermosaule zur Bestimmung der Lichtabsorption im Ozon. Die 
Versuche werden bei Zimmertemperatur ausgefiihrt und die Lichtreaktion durch 
Subtraktion der Dunkelgeschwindigkeit von der direkt gemessenen Zerfalls- 
geschwindigkeit bestimmt. Der Ozonzerfall verlauft bei groBen Gesamtdrucken 
nach der empirischen Formel 
dp = hey — Jabs | [Os] 


[09] 


sae d 
Bei ganz kleinen Drucken gilt die Gleichung iE = ky.Jap3; 1n lhrem Giltigkeits- 


bereich zerfallen zwei Molekiile auf ein Lichtquant. Der Zusatz von Helium 
‘hemmt die Reaktion, sie verléuft nun nach der Gleichung 


dp — J aps -Vt05] . 
dt TO.) 42 0,13 [He] 

Nach dieser und den beiden anderen Formeln lassen sich auch die Ergebnisse 
anderer Forscher befriedigend darstellen. Die Reaktionshemmung durch Bei- 
mengen anderer Gase wird in Beziehung gebracht zur Ausléschung der Gasfluoreszenz 
durch zugesetzte Gase. Durch einen Vergleich beider Erscheinungen ergibt sich 
fiir die Lebensdauer des angeregten Ozons ein ungefaihrer Wert von 1 . 10—° sec. 

Suhrmann. 
Erwin Birk und Wilhelm Biltz. Uber Molekular- und Atomvolumina. X. 
Volumina einiger komplexer Kobaltsalze. ZS. f. anorg. Chem. 158, 
115—125, 1926, Nr. -1/2. Die Verff. haben frither festgestellt, da gewisse 
Hexammine von Halogeniden des zweiwertigen Kobalts und Chroms denselben 
Raum einnehmen wie die entsprechenden Luteosalze (ZS. f. anorg. Chem. 
184, 125, 1924). Diese Erscheinung der Gleichraumigkeit wird weiter unter- 
sucht an einigen Kobaltammoniakaten mit verschiedenem Anion. Dabei 
wird festgestellt: Die komplexen Kobaltiverbindungen und die entsprechenden 
Kobaltoverbindungen sind entweder gleichraumig oder es sind, wenn das nicht 
der Fall ist, die Volumina additiv aus den Nullpunktsraumen zusammengesetzt. 
Uber Herstellung der Praparate, Analysenverfahren und Bestimmung des Mole- 
kularvolumens werden genauere Angaben gemacht. Jenge. 


Aslak Erdal. Contribution to the analysis of mixed erystals and 
alloys. Avhandl. Norsk. Vidensk. Akad. Oslo 1925, Nr. 12, 15 8. KBrund NH,Br 
bilden zwischen 0 und 40 Proz. NH,Br Mischkristalle, in denen die Struktur des 
KBr erhalten ist. Die Gitterkonstante ist linear abhangig vom molaren Prozent- 
gehalt an NH,Br; die extrapolierte Gitterkonstante eines NH, Br-Kristalles von 
gleicher Struktur wie K Br betragt 6,87.10—%cm. Anzeichen einer periodischen 
Anordnung der K- und NH,-Ionen sind nicht vorhanden; die Verteilung scheint 
durchaus unregelmaBig zu sein. Ferner wurde das Gitter der Cu-Ag-Legierungen 
untersucht. Bei Zusatz geringer Mengen Ag zum Cu werden zunachst die Cu-Linien 
verschoben, dann bleiben sie konstant, wahrend gleichzeitig die Linien eines 
neuen Gittertypus auftreten. SchlieBlich verschwinden die Cu-Linien vdllig, 
die anderen konvergieren in ihrer Lage gegen die Linien des Ag. Es zeigt sich also 
eine beschrankte gegenseitige Léslichkeit. Aus der Lage der Linien der im Gleich- 
gewicht befindlichen Gitter ergibt sich, das diese Léslichkeit sich bis zu je 7 Proz. 
des anderen Metalles erstreckt. H. Brandes. 


350 4. Aufbau der Materie. 


P. Oberhoffer. Zur.Bestimmung des Sauerstoffs im Hisen. Stahl u 
Eisen 46, 1045—1049, 1926, Nr. 31. Gegeniiber dem letzten Bericht (Stahl u 
Eisen 45, 1555, 1925) wurde zusammen mit J. Keutmann die Apparatur und die 
Arbeitsweise bei dem Wasserstoffverfahren verbessert. Um Irrtiimer auf Grunc 
der Probenform auszuschlieBen, empfiehlt sich peinlich saubere Probenentnahme 
in Form kleiner Stiickchen. Die Reduktion des Fe und Mn erfolgt nur bei Ab: 
wesenheit von SiO, und anderer schwer reduzierbarer Oxyde. Das Mangan: 
oxydul 148t sich in allen im Stahl vorkommenden Mengen reduzieren. — Auck 
beim HeiSextraktionsverfahren wurde zusammen mit W. Hessenbruch die 
Apparatur verbessert. Bei reinen Fe-O-Legierungen gibt es gute Uberein- 
stimmung mit dem Wasserstoffverfahren; bei manganoxydhaltigen Proben 
1aBt sie zu wiinschen tibrig. — Gemeinsam mit E. Ammann wurde nach dem 
Riickstandsverfahren gearbeitet, das aber bei Gegenwart von Mn versagt. Aus- 
sichtsreicher als das Cl-Verfliichtigungsverfahren scheint das Br- und vielleicht 
das J-Verfahren. Berndt. 


H.Hanemann. Uber Rekristallisation. Bericht Nr. 84 des Werkstoff- 
ausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute, Sitzung vom 26. Februar 1926, 
11 Seiten. Es wird zunachst ein Uberblick iiber die vorliegende Literatur gegeben. 
Die dort beschriebenen Erscheinungen lassen sich durch Bestimmung der Re- 
kristallisationsgeschwindigkeit aus der Korngré8e nach Warmverformung er- 
kléren. Dabei hat auch hier (nach Versuchen an Weicheisen) die Anfangskorn- 
gréBe keinen Einflu8 auf den Verlauf der Rekristallisation. Die Kornzahl nimmt 
mit der Zeit zunachst geradlinig ab, daran schlieBt sich mit einem scharf ge- 
bogenen Knie eine schwach gekriimmte Kurve. Im ersten Teil erfolgt die Re- 
kristallisation mit konstanter Geschwindigkeit, da noch keine gegenseitige Be- 
hinderung der Keime vorliegt. Die lineare Rekristallisationsgeschwindigkeit 
ergibt sich als umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der Zeit bzw. 
der KorngréBe. Die Geschwindigkeit des Anwachsens der neuen Korner hangt 
nur wenig vom Reckgrad, dagegen wesentlich von der Temperatur ab. Weiterhin 
wird noch tiber Versuche an Kupfer iiber den Zusammenhang zwischen Korngré8e 
und Reckgrad bei konstanter Temperatur berichtet (s. dazu die friiheren Ver- 
offentlichungen: Stahl u. Eisen 45, 1117, 1925; ZS. f. Metallkde. 17, 316, 373, 
1925). Dieselben Verhialtnisse wie bei jenem zeigen sich auch beim Eisen, bei dem 
sich aber zwei Schaubilder, fiir die y- und fiir die a-Phase, ergeben. Aus diesen 
1aBt sich ermitteln, welche Korngré8e bei bestimmtem Reckgrad und Temperatur 
auftreten wird. Der plétzliche Abfall der Rekristallisation bei Reckgraden unter 
10 Proz. beim Eisen erklirt sich daraus, da®B die Rektistallisationskurve infolge 
der a-y-Umwandlung abbricht. Zum SchluB wird auf die aus den Untersuchungey 
folgenden Ergebnisse fiir die Technik hingewiesen. Beziiglich der eingehenden 
theoretischen Erérterungen des Verf. sowie der bei der Diskussion beriihrten 
Gesichtspunkte muf auf das Original verwiesen werden. Berndt. 


G. Sachs. Anwendung der Réntgenstrahlen fiir die Werkstoffunter- 
suchung. ZS. d. Ver, d. Ing. 70, 1634—1640, 1926, Nr. 49. Es wird ein Uberblick 
iiber die Verwendung der Roéntgenstrahlen in der Metallkunde und die damit 
erzielten Ergebnisse gegeben. Im einzelnen werden behandelt: Reflexions- 
erscheinungen an Einkristallen, das Laueverfahren, die Verfestigungserschei- 
nungen, Untersuchungen im einfarbigen Réntgenlicht, von Legierungen und 
Umwandlungen, der Nachweis von Kaltverformung und Rekristallisation, Unter- 
suchung des Wachstumsgefiiges, die chemische Analyse und Durchleuchtung 
von Werkstoffen zum Aufsuchen von Fehlstellen. Zum Schlu8 werden einige 
Hinweise fiir die Réntgenanlage gegeben. Berndt. 
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Anton Pomp. Die Werkstoffiiberwachung in>der Schrauben- und 
Mutternfabrikation. Festschrift: Rohe Schrauben der Firma Bauer & 
Schaurte 1926, 8. 118—164. Es geniigt nicht nur eine Werkstoffpriifung beim 
Erzeuger, vielmehr mu diese auch beim Verbraucher durchgefiihrt werden. 
Die dazu notwendige chemische, mechanische und metallographische Unter- 
suchung wird an dem Beispiel der Schraubenfabrikation geschildert, und zwar 
an den Rohstoffen wie auch an den Zwischen- und Fertigerzeugnissen. An Hand 
einer groBen Zahl von-Metallographien werden die verschiedenen auftretenden 
Fehler erlaéutert und ferner darauf hingewiesen, wie auch sonst die Metallographie 
wertvolle Aufschliisse tiber Fehlerursachen zu geben vermag. Berndt. 


G. Masing. Physik und Technologie in der Stoffkunde. Maschinenbau 
5, 1071—1075, 1130—1133, 1926, Nr. 23 u. 24. An einigen Beispielen wird der 
Unterschied zwischen physikalischer und technologischer Problemstellung gezeigt ; 
ihre Ziele sind das Erkennen und das Beherrschen der Natur. Bei dem von 
beiden Seiten her behandelten Problem der plastischen Formgebung ist allmahlich 


eine Annaéherung beider Betrachtungsweisen erfolgt. Dabei handelt es sich nicht 


nur um die Deformation, sondern auch um die bei Kaltbearbeitung auftretende 
Verfestigung. Sie lat sich technologisch am einfachsten durch den Zerreib- 
versuch studieren, namentlich wenn man noch die effektiven Spannungen gegen 
die EKinschnirung auftragt. Eine Deutung der Erscheinungen lieferte die Ver- 
lagerungstheorie, die aber keine quantitativen Aussagen gestattet. | Wissen- 
schaftlich kam man weiter durch die Feststellung der kristallinischen Gleitung, 
die aber auch noch keine ausreichende Erklarung fiir die Verfestigung gab. Fort- 
schritte wurden dann durch Versuche an Einkristallen erzielt; nun konnte man 
unter bestimmten Voraussetzungen die Deformationen quantitativ berechnen 
und fand, da die Deformationen durch die Gleitungstheorie zu erklairen waren, 
wozu aber noch erhebliche Biegungen der Kristalle kommen. Obwohl sich beim 
Drahtziehen die Gleitung nicht frei auswirken kann, erfolgt doch auch hier, nach 


‘den Ergebnissen der Réntgenanalyse, die plastische Verformung in der gleichen 


Weise. Die Verfestigung kann nicht durch Drehung der Kristalle zur Achse 
des Drahtes erklart werden, sondern wird durch eine Erschwerung der Gleitung 
durch Verkniillung des Raumgitters herbeigefiihrt. Weitere Fortschritte wurden 
durch Untersuchung der Eigenspannungen erzielt, die aus den frtiheren Ver- 


_6ffentlichungen des Verf. und seiner Mitarbeiter bekannt sind. Berndt. 


Fritz Schmitz. Der Einflu®B des Flugstaubes auf die Zerst6rung der 
feuerfesten Steine im Siemens-Martin-Ofen. Bericht Nr. 89 des Werk- 
stoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute, Sitzung vom 25. Juli 
1926, 4 Seiten. Die Versuche bestatigten die von anderen Forschern ausgesprochene 
Ansicht, daB die Zerstérung der Steine im Siemens-Martin-Ofen hauptsachlich 
durch den hohen Gehalt an basischen Bestandteilen im Flugstaub der Generator- 
gase verursacht wird. Unter den chemischen Vorgéngen diirfte die Reduktion 
der KieselsAure durch Kohlenwasserstoffe eine Rolle spielen. Empfehlenswert 


ware Abscheidung des Flugstaubes vor Eintritt in die Gaskammern. — Berndt. 


E. Steimhoff. Herstellung und Higenschaften eines neuen feuerfesten 
Leichtsteines aus Cristobalit. Bericht Nr. 95 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute, Sitzung vom 23. Juli 1926, 10 Seiten. Hs 
wird zunachst iiber die in der Literatur beschriebenen Herstellungsverfahren 
feuerfester Leichtsteine berichtet. Zu den eigenen Versuchen diente als Aus- 
gangsmaterial Kieselgur. Durch vier Wochen langes Einsumpfen in Ammoniak- 
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wasser ergaben sich bildsame homogene Massen, die aber nach dem Brennen 
(unter Zusatz von Ausbrennstoffen) keine geeignete Festigkeit hatten. Auch das 
folgende Verfahren: Aufbereitung durch feinste Vermahlung, Auflésen in Wasser | 
und Uberfiihren in den Solzustand durch Hinzufiigen von Saéuren oder Basen 
fiihrte nicht zum Ziele. Dies gelang dagegen auf folgende Weise: Durch Verreiben | 
mit wenig Wasser entsteht nach einiger Zeit eine klebrige Masse von kittartiger | 
Beschaffenheit, die durch fortgesetztes Reiben und Kneten leichtfliissig wird, 
sich mit Ausbrennstoffen versetzen und in Formen gieBen lait, wo sie nach wenigen | 
Stunden erstarrt. Diese Verfestigung tritt nur dadurch ein, daf das Dispersions- 
mittel ein allmahliches Aufquellen des dispersen Stoffes und dadurch gewisser- 
maGen ein VerschweiBen der einzelnen Teilchen zu einem einheitlichen Gel- 
klumpen bewirkt. Nach vorherigem Trocknen bei 100° liefert die Masse nach 
dem Erhitzen einen rissefreien festen Stein. Dieses Verfahren la8t sich ohne 
Schwierigkeiten auf die Praxis iibertragen. Die Schwindung beginnt bereits 
unterhalb 900°; die Umwandlung in Cristobalit erfolgt allmahlich, wie aus dem 
Fehlen der sprunghaften Anderung des Warmeinhalts geschlossen wird. Die 
Eigenschaften dieser feuerfesten Leichtsteine sind: Schmelzpunkt 8S. K. 32 
(1710°); spezifisches Gewicht 2,331; Raumgewicht 0,669 g/em*; spezifisches 
Porenvolumen 70 Proz.; Druckfestigkeit 77,4 kg/em?; Erweichungsbeginn bei 
1 kg/cm? Belastung 1550°. Berndt. 


F. Hartmann. Hochfeuerfeste Anstrichmassen. Bericht Nr. 92 des Werk- 
stoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute, Sitzung vom 2. Juni 1926, 
7 Seiten und 4 Tafeln. Will man die Ofenbaustoffe durch eine Anstrichmasse 
schiitzen, so muB diese hohen Schmelzpunkt, Unempfindlichkeit gegen Flug- 
staub und Schlacken und geeignete keramische Eigenschaften besitzen. Dazu 
ist notwendig, daB sich das entstehende Gemenge an einem hochschmelzenden 
Bestandteil anreichert, wodurch gleichzeitig eme Erhéhung der kritischen Er- 
weichung erzielt wird, wie an den Zustandsdiagrammen nachgewiesen wird. 
Wichtig ist auch die Wanderungsgeschwindigkeit der verschlackenden Kom- 
ponenten, da davon die chemische Widerstandsfaihigkeit abhangt. Einen MaRstab 
fiir die Brauchbarkeit gibt unter anderem die Druckerweichungspriifung. Es 
werden daraufhin die Eigenschaften verschiedener handelsiiblicher Schutz- 
anstriche besprochen (Kaolin-, Korund-, Zirkon- und Chromerzmassen). Die 
Auswahl des Schutzanstriches mu8 sich nach den Betriebsbedingungen richten. 

: Berndt. 
Ernst Friederich, Uber die Harte anorganischer Verbindungen und 
die der Elemente. Mit 4 Figuren im Text, 44 Seiten. Berlin, Verlag Gebriider 
Borntraeger, 1926. (Fortschritte der Chemie, Physik und physikalischen Chemie, 
herausgegeben von A. Eucken, 18, Nr. 12.) [S. 340.] Berndt. 
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Georg Keinath. Neuzeitliche Kleinprazisionsinstrumente.  Elektrot. 
ZS. 47, 1547—1548, 1926, Nr. 52. Verf. weist darauf hin, da8 man in neuerer 
Zeit auf gefallige, zweckmaBige Form der Instrumentgehiuse viel mehr Wert 
legt als friiher, und da’ man im modernen MeBinstrumentenbau danach trachten’ 
soll, den Apparaten schéne Formen zu geben, die gleichzeitig fiir die Massen- 
herstellung geeignet sind, und dabei Betriebssicherheit nicht nur in elektrischer’ 
Hinsicht, sondern auch in mechanischer, auf Sto& und Erschiitterungen zu er- 
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reichen. Es wird eine Neukonstruktion eines ,,Zwergprizisionsinstruments“‘ 
der Firma Siemens & Halske beschrieben, bei der unter anderem auch die Normung 
der Abmessumgen der verschiedenen Ausfiihrungen und der Zubehdérteile durch- 
gefiihrt worden ist. Die Instrumente haben Messerzeiger und Spiegelskale. Die 
Skalenlange ist 75 mm, die garantierte Genauigkeit betragt 1 Proz. vom Héchst- 
wert. Das Gewicht fiir jedes Instrument und jeden Vor- und Nebenwiderstand 
betragt im Durchschnitt etwa 0,6 bis 0,8 kg. Geyger. 


H. Haalek. Ein neues erdmagnetisches Universalvariometer. ZS. 
i. Instrkde. 47, 16—32, 1927, Nr.1. Bei der Ausfiihrung erdmagnetischer 
Messungen beschrankt man sich im allgemeinen auf relative Messungen der 
Vertikalintensitaét, da von den Komponenten der lokalen erdmagnetischen 
‘Storungen, welche durch die eine verschieden groBe magnetische Permeabilitat 
-besitzenden Massen des Untergrundes verursacht werden, diese fiir unsere Breiten 
in einfachster Beziehung zu den Ursachen steht. Am schnellsten und sichersten 
lassen sich solche Messungen mittels der Schmidtschen Feldwage (Ad. Schmidt, 
'Tatigkeitsber. d. PreufS. Meteorol. Inst. 1914 und 1915; C. Heiland und 
P. Duckert, ZS. f. angew. Geophys. 1, 289, 1925) ausfithren. In sehr vielen 
Fallen ist es aber von grofer Wichtigkeit, die lokalen St6rungen des normalen 
Erdfeldes vollstaéndig an Gré8e und Richtung festzustellen, statt sich auf die 
Messung einer einzelnen Kraftkomponente zu beschranken. Kennt man die 
Verteilung der st6renden Krafte an der Erdoberflache vollstaéndig, so besitzen 
die Schliisse auf die geologischen Ursachen eine wesentlich gréBere Sicherheit, 
besonders in bezug auf Tiefe. Begrenzung und Lagerung der magnetisch stérenden 
‘Massen. Hs liegt infolgedessen nahe, universale Lokalvariometer fiir die Messung 
der drei erdmagnetischen Kraftkomponenten zu konstruieren. Die alteren der- 
-artigen Universalinstrumente werden hinsichtlich der Empfindlichkeit nicht den 
Erfordernissen gerecht, die man heute an sie stellt, so daB8 es im allgemeinen 
bisher zweckmaéBiger gewesen ist, ftir solehe Messungen drei verschiedene In- 
strumente zu verwenden. Verf. beschreibt ausfiihrlich ein universales Lokal- 
variometer, welches Schnelligkeit und Sicherheit der Messungen mit hoher Hmp- 
findlichkeit verbindet. Das Prinzip des Instruments, das eine Modifikation der 
Schmidtschen Feldwage darstellt, ist im wesentlichen bereits in einer friiheren 
Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 3, 262, 1925) mitgeteilt worden. In vorliegender 
Arbeit wird die konstruktive Ausfiihrungsform des Instruments ausftihrlich 
erlautert, die Theorie des Instruments gegeben, die Bestimmung der Apparat- 
konstanten behandelt und die Ausfiihrung praktischer Messungen im Gelande 
beschrieben. Geyger. 


Erwin Kurz. Eine Methode zur Bestimmung extrem hoher Wider- 
stande und Kapazitaten mittels Kippschwingungen. Arch. f. Elektrot. 
17, 413—415, 1926, Nr. 4. -Schaltet man ein Aggregat von teilweise labiler 
Charakteristik (z. B. Glimmlampe, Lichtbogen) mit einem verlustfreien Kon- 
densator und einem zu diesem parallel geschalteten Widerstand hintereinander, 
so erhalt man beim Anlegen an eine geniigend hohe Gleichspannung Kipp- 
schwingungserscheinungen. Im Anschlu8 an die diesbeziiglichen Ausfithrungen 
von KE. Friedlander (Arch. f. Elektrot. 16, 273, 1926, Nr. 4) behandelt Verf. 
diese Schwingungserscheinungen und weist darauf hin, daf man mit einer der- 
artigen Anordnung in einfacher und bequemer Weise sehr hohe Widerstéande 
(GréBenordnung: 108 bis 101° Ohm) und Kapazitaéten messen kann. Es ist dazu 
nur notwendig, den zu messenden Widerstand parallel zu einem verlustfreien 
Kondensator von bekannter Kapazitaét zu schalten und mittels einer Stoppuhr 
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die Intervallzeiten zu messen oder die Anzahl der in der Zeiteinheit auftretender 
StromstoBe zu bestimmen, die am Aufleuchten der Glimmlampe sichtbar sind! 
Die Vorrichtung ist zu Absolut- und Vergleichsmessungen verwendbar. Ist um: 
gekehrt der Widerstand gegeben, so sind mittels dieser Anordnung Absolut- unc 
Vergleichsmessungen fiir verlustfreie Kondensatoren méglich. Die Schaltung 
empfiehlt sich vor allem fiir sehr groBe Kapazitéten. Benutzt man statt des 
verlustfreien Kondensators einen mit Verlusten behafteten Kondensator, so kanr 
man den Parallelwiderstand fortlassen, wenn man nur Kippschwingungen erhaltem 
will. Die Untersuchung von Verlustkondensatoren ist in dieser Schaltung aut 
einfache Weise nicht méglich, da die Frequenz der hierbei auftretenden Kipp- 
_ schwingungen nicht allein von der Kapazitaét und dem Ohmschen Widerstand 
des Verlustkondensators, sondern auch von der Art des verwendeten Dielek- 
trikums abhangt. Am Schlu8 der Arbeit wird auf eine ahnliche, von 8. Strauss 
(vgl. Elektrot. u. Maschinenb. 1926, S. 348, Nr. 9) angegebene Rohrenme®-' 
anordnung hingewiesen, deren Schaltung aber wesentlich komplizierter ist und) 
mehr Hilfsmittel erfordert. Geyger. 


Kurt Kriiger und Hans Plendl. Aufnahme von dynamischen Magneti- 
sierungskurven. Arch. f. Elektrot. 17, 416—421, 1926, Nr. 4. Wie in einer 
fritheren Arbeit (H. Plendl, F. Sammer und J. Zenneck; Jahrb. d. drahtl. 
Telegr. 27, 101, 1926) gezeigt worden ist, k6nnen mit den bisherigen Anordnungen 
die richtigen, d. h. fiir das verwendete Eisen typischen Magnetisierungskurven 
bei Wechselstrom nicht erhalten werden, da diese Methoden stets von offenen 
Eisenkernen ausgehen. In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren beschrieben, 
welches die direkte Aufnahme von Magnetisierungskurven geschlossener 
Eisenkerne gestattet. Es wird eine Braunsche Réhre in Verbindung mit einer 
Kunstschaltung mit Verstérkeranordnung benutzt. An Hand einiger oszillo- 
graphischer Aufnahmen wird die Abhangigkeit der Hysteresiskurve von der 
Sattigung, der Blechstérke, vom Luftspalt und einer Gleichstromvormagneti- 
sierung gezeigt. Nach der beschriebenen Methode ist es auch ohne weiteres méglich, 
die Arbeitsdiagramme von Eisenkernen z. B. bei Frequenzvervielfachung sowie 
die Arbeitskurven von Wechselstrommaschinen aufzunehmen. Uber Frequenz- 
und Temperaturabhangigkeit der Magnetisierungskurven wollen die Verff. spater 
berichten. Geyger. 


G. Hauffe. Zur Theorie der Scheringschen Briicke. Arch. f. Elektrot 
17, 422—423, 1926, Nr. 4. Im Anschlu8 an die Betrachtungen von Benischk 

(Arch. f. Elektrot. 16, 174, 1926, Nr. 2) stellt Verf. die Formeln der beiden Ersatz- 
schaltungen des mit Energieverlusten behafteten Kondensators zusammen und 
vergleicht sie mit den von Semm (Arch. f. Elektrot. 9, 30, 1920, Nr. 1) behandelten 
Gleichungen der Scheringschen Briicke. Geyger. 


Wilhelm Geyger. Bemerkungen zu der Arbeit von G. Benischke: ,,Eine 
einfache Briicke zur Messung der Kapazitit und des Verlust- 
widerstandes‘. Arch. f. Elektrot. 17, 423—425, 1926, Nr. 4. Nach einigen 
Ausfiihrungen iiber die Ersatzschaltungen des mit Energieverlusten behafteten 
Kondensators weist Verf. darauf hin, da® die von Benischke in oben genannter 
Arbeit (Arch. f. Elektrot. 16, 174, 1926, Nr. 2) behandelte Briickenanordnung nichts 
Neues darstellt, da dieselbe gegeniiber den Briicken von Sche ring und Wien 


keine meBtechnischen Vorteile hat und da®B sie bei Hochspannungsmessungen 
nicht anwendbar ist. Geyger. 
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H. Schering. Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn G. Benischke: 
Hine einfache Briicke zur Messung der Kapazitat und des Verlust- 
widerstandes. Arch. f. Elektrot. 17, 426—428, 1926, Nr. 4. Nach einigen Aus- 
fihrungen uber die Ersatzschaltungen des mit Energieverlusten behafteten 
Kondensators weist der Verf. darauf hin, da die von Benischke in dem oben 
genannten Aufsatz (Arch. f. Elektrot. 16, 174, 1926, Nr. 2) vorgeschlagene Briicken- 
schaltung bereits 1894 von Nernst ausgebildet worden ist, daB diese Briicke 
fir Hochspannungsmessungen nicht geeignet ist und daB die Scheringsche 
Briicke gewisse meBtechnische Vorteile bietet. Geyger. 


G. Benischke. Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen. Arch. 
f. Elektrot. 17, 429—430, 1926, Nr. 4. Verf. weist darauf hin, daB ihm die Nernst- 
sche Brickenschaltung bisher nicht bekannt war und kritisiert die Ausfiihrungen 
von Hauffe, Geyger und Schering. Geyger. 


F. Bergtold. Erwiderung zu den Bemerkungen von Hauffe: Uber 
die Reibungskompensation von Zahlern. Arch. f. Elektrot. 17, 
430—431, 1926, Nr. 4. In einer friiheren Arbeit (F. Bergtold, Arch. f. 
Elektrot. 15, 573, 1926, Nr. 6) bemerkte Verf. — als Hinweis darauf, da® der 
Wert von 3cmg als Nennlasttriebmoment ftir den normalen, einsystemigen 
Ferrariszahler noch leicht geniigt —, da man bis auf etwa 2 emg heruntergehen 
kann, wenn der Einflu8 der Verdnderlichkeit des Reibungsmoments verringert 
wird, und da’ man dies dadurch erreicht, da man ein in bezug auf die Benutzungs- 
dauer konstantes Bremsmoment zusatzlich hervorruft und mit dem Reibungs- 
moment zusammen wieder kompensiert. G.Hauffe hat diese Bemerkung 
kritisiert (vgl. Arch. f. Elektrot. 17, 101, 1926, Nr. 1), indem er ihr zuvor die vom 
Verf. nicht gemachte Voraussetzung zugrunde legt, dai die Kompensation des 
Reibungs- und des Zusatzmoments ausschlieBlich durch ein von der Belastung des 
Zahlers unabhéngiges Triebmoment bewirkt sei. Verf. weist in der vorliegenden 
Erwiderung darauf hin, da® bei Giltigkeit dieser Voraussetzung auf dem von 
ihm genannten Wege keine Verbesserung erzielt werden kann, und gibt einige 
Ausfiihrungen tiber Triebmoment und Ankerdrehgeschwindigkeit von Induk- 
tionszahlern wieder. Geyger. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Priifungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 219. Elektrot. ZS. 
47, 1200, 1926, Nr. 41. Nr. 220. Ebenda 8. 1264-1265, Nr. 43. Nr. 221. Ebenda 
S. 1328, Nr. 45. Nr. 222. Ebenda S. 1394, Nr. 47.: Scheel. 


Griinwald. Mechanische Festigkeit von Schutzkappen ftir Schalter 
und Steckdosen. Elektrot. ZS. 47, 1281—1284, 1926, Nr. 44. Es wird eine 
Ubersicht iiber Versuchsergebnisse fiir die Aufstellung einer Priifmethode zur 
Ermittlung der mechanischen Festigkeit von Kappen aus nicht keramischen, 
gummifreien Isolierstoffen fiir Schalter und Steckdosen gegeben. Gintherschulze. 


H. Balke. Abnutzung von Kontakten an Wechselstromschiitzen. 
Blektrot. ZS. 47, 1537—1538, 1926, Nr.52. Wechselstromschalter (Schiitzen) 
sind insbesondere in Bahnbetrieben starker Beanspruchung und ganz besonders 
in Triebwagen, bedingt durch kurze Haltabsténde, infolge hoher Schalthaufigkeit 
sehr starker Abnutzung unterworfen. Verf. hat durch eine Reithe von Versuchen 
die eigentliche Ursache der starken Abnutzung ermittelt und Mittel gefunden, 
den Verschlei® durch entsprechende konstruktive Ausbildung der Apparate auf 
ein Mindestma8B zu beschranken. Bei den bisher gebrauchlichen Wechselstrom- 


23* 
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schiitzen mit Kupferkontakten und schmiedeeisernen Abbrandhérnern zeigten | 
sich schon nach einer geringen Anzahl Schaltungen leichte Abbrennungen der * 
gesamten Kontaktfliche. Die Apparate sind mit Walzkontakten ausgertstet, , 
bei deren Abwalzvorgang auch gleichzeitig eine Schubbewegung des beweglichen . 
gegen den feststehenden Kontakt erfolgt. Bei derartigen Schutzen treten infolge } 
der schlagartigen Einschaltbewegung Schwingungen auf, die sich als Prellschlage | 
an den Kontakten auswirken und haufig auch beim Einschalten Lichtbogen 
(Einschaltfeuer) erzeugen. Es wurde festgestellt, dais die hauptsachlichsten 
Brandstellen der Kontakte durch das Einschaltfeuer erzeugt werden. Die Prell- 
schlage sind eine Funktion der Schaltgeschwindigkeit und des Kontaktfeder- 
druckes. Aus den beigefiigten Oszillogrammen ist die Zahl der Prellschlage als 
Funktion der Schaltgeschwindigkeit ersichtlich. Ahnliche Versuche wurden 
auch mit durch elektromagnetische Ventile gesteuerten Druckluftschitzen unter- 
nommen. Das Ergebnis der Untersuchungen 1a48t sich kurz folgendermaBen 
zusammenfassen: Die mechanische und elektrische Abnutzung von Starkstrom- 
kontakten in Wechselstromapparaten laBt sich selbst bei hoher Schaltgeschwindig- 
keit, wie sie Wechselstromschiitzen aufweisen, auf ein Mindestmafi reduzieren, 
wenn 1. die Kontakte méglichst reine Walzbewegung aufweisen, 2. der Kontakt- 
druck in einem bestimmten Verhaltnis zur Schaltgeschwindigkeit steht, .d. h. 
der Kontaktdruck mu8 mit zunehmender Schaltgeschwindigkeit erhéht werden. 
Geyger. 
T. Schmitz. Theorie des Arno-Umformers. Elektrot. ZS. 47, 1544—1546, 
1926, Nr. 52. Die Arnoschaltung dient dazu, Einphasenstrom in Mehrphasenstrom 
zu verwandeln. Sie beruht auf der Eigenschaft des Einphaseninduktionsmotors, 
im Laufe ein, wenn auch unvollkommenes Drehfeld zu entwickeln, das in dem 
mehrphasig gewickelten Primarteil Spannungen beliebiger Phase und Zahl er- 
zeugt, die nun ihrerseits zur Speisung anderer Mehrphasenmotoren verwendet 
werden kénnen. Da das Drehfeld ein unvollkommenes ist, so ist das in dieser 
Weise erzeugte Mehrphasensystem unsymmetrisch. Die an dieses System an- 
geschlossenen Motoren werden in ihren einzelnen Phasen ungleichmafig belastet 
und kénnen daher nur unvollkommen ausgenutzt werden. In der vorliegenden 
Arbeit untersucht der Verf. die Belastungsverhaltnisse in einem durch einen” 
Arno-Umformer geschaffenen Dreiphasennetz und im Umformer selbst. Da der 
Zweck der Arbeit zunachst nur in der Ermittlung der Ursachen der Unsymmetrie 
und der Mittel fiir deren Beseitigung besteht, so werden die Vorgainge unter 
Vernachlassigung alles Unwesentlichen lediglich an Hand von Vektordiagrammen 
untersucht und quantitative Rechnungen vorliufig ausgeschaltet. Aus den an- 
gestellten Uberlegungen folgt, daB ohne Hinzufiigung von zusatzlichen elektro- 
motorischen Kraften in dem Sekundarteil des Umformers die Erzeugung eine 
vollkommenen Drehfeldes nicht méglich ist. Infolgedessen liegen dann auch die 
Statorphasen des Motors an ungleichen Spannungen. Eine Gleichheit und _ 
Symmetrie der Motorstréme wire grundsiitzlich auch bei ungleicher Belastung 
des Umformers méglich; allerdings wird der Motor, wenn er in allen Phasen ; 
gleichmaéBig gewickelt ist, keine gleichen Stréme aufnehmen kénnen, wenn er 
an ungleichen Spannungen liegt, und nur durch Einschalten von Drosselspulen’ 
und Widersténden in die einzelnen Phasen kann eine gleichmaéGige Strom- 
aufnahme des Motors bei bestimmter Last erreicht werden. Man hat also zwei 
Méglichkeiten, eine symmetrische Belastung eines an ein Arnonetz angeschlossenen’ 
Drehstrommotors zu erzielen: 1. durch Erzeugung eines reinen Drehfeldes im 
Umformer mittels zus&tzlichen elektromotorischen Kraften, 2. bei elliptischem 
Umformerfeld durch Vorschalten von Drosselspulen und Widerstinden. vor 
die einzelnen Motorphasen. Geyger. 
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J. Hak. Zur Berechnung der Anla®Bwiderstande eines Hauptstrom- 
motors. Elektrot. ZS. 47, 1316—1318, 1926, Nr. 45. Es werden zwei Rechen- 
tafeln angegeben, die die Berechnung der Anla®widerstande eines Hauptstrom- 
motors erleichtern sollen. Sind der Maximalstrom (Spitzenstrom) und die Stufen- 
zahl gewahlt und die Geschwindigkeits- oder Magnetisierungscharakteristik des 
Motors bekannt, so kann aus den Rechentafeln in verhaltnismaBig einfacher 
Weise die Widerstandsabstufung der einzelnen AnlaBstufen und der Wert des 
-Minimalstromes beim Anlassen (Schaltstrom) ermittelt werden. H. H. Linckh. 


E. Sieg. Bestimmung der Erwarmung von Widerstanden bei Be- 
‘lastung mit konstanter Stromstarke. Elektrot. ZS. 47, 1297—1298, 
1926, Nr. 44.. Die Gleichungen fiir die Erwarmung von Widerstaénden sind in 
_ der Literatur immer unter der Annahme einer Belastung mit konstanter Leistung 
_aufgestellt, fiir die Praxis kommt jedoch fast stets die Belastung mit konstanter 
Stromstarke in Frage. Es wird gezeigt, da zwar beidemal die sich ergebenden 
Erwarmungskurven Exponentialkurven gleicher Form sind, da jedoch bei 
der Belastung mit konstanter Stromstarke an Stelle der nur von der Form und 
dem Material des Widerstandes abhangigen Zeitkonstanten eine ZeitgréBe 
tritt, die auch noch von der Stromstarke abhangig ist. Hf. HE. Linckh. 


Bogen. Selbsttatige elektrische Regler mit hydraulischem Hilfs- 
motor. Elektrot. ZS. 47, 1350—1352, 1926, Nr. 46. Der neue elektrische Schnell- 
regler besitzt einen mit Druckél arbeitenden Servomotor, wie die zur Regelung 
von Wasserturbinen, bei denen ein ganz ahnlicher Regelvorgang wie bei groBen 
Generatoren vorliegt, mit sehr gutem Erfolg verwendeten hydraulischen Regler. 
Durch verschiedene konstruktive MaBnahmen ist erméglicht, da der Regler 
einerseits durch ganz geringe Krafte eines elektrischen Steuerorgans beherrscht 
wird und andererseits starke Regelungskrafte entwickelt. Eine nachgiebige 
Riickfiihrung beeinfluBt den Regler so, daB er zur Uberwindung der magnetischen 
Tragheit des Generatorfeldes stark tiberregelt und pendelungsfrei arbeitet. Die 
mechanische Wirkungsweise ermédglicht Regelung bei geringer oder negativer 
Erregung bei kapazitiver Last. Der Regler kann fiir den Generatorschutz ver- 
wendet werden, fiir Uberstromschutz und beschleunigte Entregung in Storungs- 
fallen. Gegeniiber dem rein elektrischen Schnellregler bietet er ferner den Vorteil, 
daB kee Kontakte vorhanden sind und der Regler daher ohne jede Wartung 
arbeiten kann. H. E. Linckh. 


H. Kohrs. Stroboskopische Schlipfungsmessung. LEHlektrot. ZS. 46, 
1954—1955, 1925, Nr. 53. Uberlagert man dem zum Betrieb einer Bogenlampe 
dienenden Wechselstrom in geeigneter Weise einen Gleichstrom, so setzen sich 
beide zu einem pulsierenden Strome zusammen, der halb soviel Maxima besitzt 
wie der Wechselstrom. Entsprechend erhalt auch die Bogenlampe die halbe 
Frequenz, was fiir stroboskopische Zwecke Vorteile bieten kann. R. Vieweg. 


Armin Dadieu. Uber das elektromotorische Verhalten des Aluminiums. 
Wiener Anz. 1926, S. 149—150, 1926, Nr. 18. ,,Um das elektromotorische Ver- 
halten des Aluminiums zu klaéren, wurden Potentialmessungen an Aluminium 
und Al-Amalgam in der Schmelze Aluminiumbromid + Kaliumbromid und in 
der Lésung Aluminiumbromid—Athylbromid durchgefiihrt. Gemessen wurden 
sowchl die einfachen Ketten als auch die Zersetzungsspannung dieser Lésungen 
samt den dazugehérigen Einzelpotentialen der Elektroden gegen entsprechend 
gewahlte Silberbezugselektroden. Die Messung dieser gegen die Kalomelnormal- 
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elektrode erfolgte mit Hilfe eines Zwischenstiickes aus festem Silberbromid | 
Aus den Messungen geht hervor, daB die Potentiale von Aluminium und Al- 
Amalgam innerhalb der Fehlergrenzen gleichen Wert haben, naémlich in der 


Schmelze: Ex, = — 0,659 + 0,0040 Volt, 
Ean = — 0,657 4 0,0027 ,, 


| 


| 


in Athylbromid: 


& 
e 
| 


— — 0,638 + 0,0037 Volt, 
Exam = — 0,637 + 0,0056 ° ;, 


bezogen auf die Kalomelnormalelektrode. Es wird festgestellt, da Aluminium i 
an sich ein normales elektromotorisches Verhalten aufweist, daB die gegenteiligen 
Beobachtungen in Wasser und anderen Lésungsmitteln durch Reaktion zwischen 1 
Metall und Lésung zu erklaren sind, und daB demgemaB die Oxydhauttheorie : 
von Giintherschulze den Annahmen Smits vorzuziehen ist.“ Gintherschulze. . 


Paolo Rossi. La termoelettricita degli acciai in rapporto all’incrudt- | 
mento ed alla tempera. Cim. (N.S.) 2, 399—414, 1925, Nr. 4, Okt./Dez.. 
Der Verf. untersucht an verschiedenen Stahlsorten, deren elastisches Verhalten 
er friiher gepriift hat (diese Ber. 6, 1482, 1925), die thermoelektrischen Eigen- 
schaften. Er findet durch Kaltbearbeitung gehartete Stahlsorten, Stahldrahte 
erweisen sich elektropositiv gegen das weiche Material, so dafi der Strom an 
der heiBen Létstelle zum geharteten Material flieBt. Bei 50° Temperaturdifferenz 
und Drahtdicken von 0,9 mm erhielt er 50 Mikrovolt. Waren dieselben Drahte 
durch Tempern gehirtet, so waren sie elektronegativ und gaben unter den obigen 
Bedingungen 320 Mikrovolt Spannung. Die thermoelektrische Spannung kalt 
geharteten Strahles gegen das weiche Material nimmt zu bis zu einem Maximal- 
wert bei etwa 500°, um sich dann allmahlich dem Werte Null zu nahern. Bei dureh 
Tempern gehartetem Stahldraht nimmt die Thermokraft mit zunehmender Tem- 
peratur ab, wechselt bei etwa 300° ihr Vorzeichen und erfahrt auch bei etwa 
500° eine Umkehr. Die Ergebnisse sind in Kurven wiedergegeben und tabellarisch 
durch die Konstanten der Avenariusschen Formel. Cermak. 


Herbert S. Harned and Geoffrey M. James. The dissociation of water in 
potassium and sodium bromide solutions. Journ. phys. chem. 30, 1060 
—1072, 1926, Nr. 8. Aus Potentialmessungen an der Zelle 


Hy, | HBr (m)), KBr (m)| Ag Br | Ag 
bei veranderlichem m werden zunichst die Aktivitatskoeffizienten fiir HBr in 
KBr-haltiger Lésung (und entsprechend in NaBr-haltiger Lésung) ermittelt. 
Ebenso durch Potentialmessungen an der Zelle . 
H,| KOH (m,), KBr (m) | K,;Hg | KOH (m,) | H, 
fiir KOH in K Br-haltiger und entsprechend in K J-haltiger Lésung. Aus beiden 
MeBreihen und fritheren Messungen der Kette 
Ag | AgBr | KBr (m) |-Ky Hg | KBr (m,) | Ag Br | Ag 

wird der Aktivitatskoeffizient des Wassers berechnet. H. Brandes. 


H. Leitmeier. Untersuchungen iiber die Einwirkung von Radium- 
strahlen auf Steinsalz, FluBspat und Quarz. Tscherm. Mitt. 38, 591 
—598, 1925. Durch Ra-Strahlen gelbbraun gefarbtes NaCl wird durch ultra- 
violettes Licht entfarbt, auch im Dunkeln aufbewahrt, verliert es nach zwei Jahren 
seine Farbe. Sylvin entfarbt sich noch rascher. Es wird rotviolett. Bei ganz 
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reinem NaCl aus Na, drei- bis sechsmal in Pt-GefaBen umkristallisiert, zeigt 
sich kein Unterschied von den natiirlichen Praparaten. Flu8spat von Cumberland 
wurde tiefblau. Am Tageslicht wird er violettrosa, welche Farbe erhalten bleibt. 
Wird er wiederum gefarbt, so ist die am Tageslicht bestandige Farbe mehr violett 
und bleibt auch nach fiinf Jahren stabil. Quarz wird erst nach monatelanger 
Bestrahlung grau bis braun. Diese Farbung ist die stabilste aller Ra-Farbungen 
und dem Tageslicht gegeniiber stabil. Da8B die Farbung nicht durch eingeschlossenes 
Na, SiO; hervorgerufen wird, glaubt Verf. daraus schlieBen zu diirfen, daB Quarz, 
welcher tiber den Schmelzpunkt des Na, SiO, erhitzt wurde, dieselben Farbungen 
zeigt. Hr fiihrt die Farbung auf eine Veranderung des Ko6rpers selbst zuriick. 
4 *Hnszlin. 
C. Doelter. Beobachtungen tiber Verfarbung von Mineralien durch 
Bestrahlung. Tscherm. Mitt. 38, 456—463, 1925. Cdlestin von Lampasas, 
Texas, wurde durch Ra-Bestrahlung intensiv blau, nach vier Jahren im Dunkeln 
aufbewahrt, war es unter Zunahme der Farbintensitaét violettgrau. Kunzit 
von S. Diego wurde durch Bestrahlung blaulichgriin stabil. Die Farbung kann 
nur durch ultraviolette Strahlen wieder riickgingig gemacht werden. Auch 
die Lumineszenz hielt sich jahrelang. Kunzit von Madagaskar wurde durch 
Ra-Strahlen grinbraun. Farbloser Quarz wurde zu Rauchquarz. Die Farbung 
-verschwindet beim Erwaérmen. Mit Uranpecherz wurde Baryt von Fels6ébanya 
nach drei Monaten deutlich graublau, Quarz nach sechs Monaten blaGgelb, ahnlich 
Citrin, Saphir von Ceylon nach zehn Monaten gelbgrau und FluBspate von Cumber- 
land und Silberberg nach sechs Monaten schwach blaugrau. Mit 100mg RaCl, 
wurden bestrahlt: Chrysoberyll von Minaes Geraes, welcher nach sechs Monaten 
intensiv griin wurde. BlaBgelber Topas von Boa Vistra wurde starker gelb. Apatit 
von Auburn und Floitental wurde violettgrau oder nelkenbraun. Kunzit von 
Madagaskar erhalt einen braunlichen und einen grtinen Farbton, von denen 
der erste labil ist. Beryll von Caité wurde goldgelb. *Enszlin. 


Karl Przibram. Eine kitinstliche Blaufarbung des Steinsalzes bei 
Zimmertemperatur. Wiener Anz. 1926, 8S. 150—151, Nr. 18. [S.373.] Scheel. 


Edmund C. Stoner. Die Atommomente des Ferromagnetismus. Proc. 
Leeds Philosophical Literary Soc. Scient. Sect. 1, 55—64, 1926. Die Berechnung 
der Atommomente des Ferromagnetismus fiihrt zu verschiedenen Werten, je 
nachdem, ob man von der Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat oberhalb 
des Curiepunktes oder von der Sattigungsintensitat bei tiefen Temperaturen 
ausgeht. Verf. zeigt, da bei der quantentheoretischen Deutung keine Anderung 
der Konstanten angenommen zu werden braucht, wenn man von einzélnen Atom- 
gruppen im festen Zustand ausgeht und mit den Momenten der Ionen rechnet, 
die sich aus Messungen paramagnetischer Lésungen und fester Stoffe ergeben 
haben. Es werden die Bedingungen erértert, unter denen Atome oder Ionen, 
die im freien Zustand ein magnetisches Moment aufweisen, im Kristallzustand 
normale paramagnetische Higenschaften zeigen. *Leszynski. 


Erwin Kurz und Hans Laub. Bemerkung zu den Arbeiten tiber das 
permanent-magnetische Feld. Arch. f. Elektrot. 17, 432, 1926, Nr. 4. Die 
_Verff. sprechen den Firmen Robert Bosch A.-G., Stuttgart, und AEG-Fabrik, 
Stuttgart, Meawerk, welche sie bei der Durchfiihrung ihrer Arbeiten tiber das 
permanent-magnetische Feld (vgl. E. Kurz, Arch. f. Elektrot. 16, 438, 1926, 
Nr. 6; H. Laub, ebenda S. 481) unterstiitzt haben, nachtraglich ihren Dank 
aus. Geyger. 
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W. Arkadiew. Die Reflexion Hertzscher Wellen an ferromagnetischen 
Drahtgittern. Ann. d. Phys. (4) 81, 649—665, 1926, Nr. 23. Wegen der Un- 
méglichkeit der Absorptionsmessungen der Hertzschen Wellen bei ihrer Re- 
flexion von Metallspiegeln wendet man sich zur Untersuchung der Reflexion 
an Hertzschen Gittern. Mittels der Theorie, die hier fiir den Fall der ferro- 
magnetischen Drahtgitter erweitert ist, d. h. auf die Drahte, die die magnetische 
Leitfahigkeit @ und die Permeabilitét j besitzen, kann man die magnetischen 
Eigenschaften bei schnellen elektrischen Schwingungen berechnen. Die Per- 
meabilitat j und die Leitfahigkeit g, die hier aus dem Versuch berechnet sind, 
fallen mit den Kurven zusammen, die aus der Theorie der magnetischen Dis- 
persion konstruiert sind. Die dazu nétigen Parameter m,, 4, und © wurden 
aus den Beobachtungen der Absorption der elektrischen Wellen an magnetischen 


Drahten entnommen. Scheel . 


Fritz Sehréter. Bildiibertragung und Schnelltelegraphie. ZS. f. techn. 


Phys. 7, 417—428, 1926, Nr. 9. Der Vortrag, der in der Sitzung der Gesellschaft 
fiir technische Physik zu Ehren des 80. Geburtstages von Emil Warburg am 
12. Marz 1926 gehalten wurde, berichtet iiber Versuche, die die Firma Telefunken 


in Verbindung mit Dr. Karolus auf dem Gebiete der Bildiibertragung gemacht. 


hat. Das Kennzeichen dieses Bildiibertragungssystems ist die Ausnutzung der 
durch die Entwicklung der Elektronenréhrentechnik gegebenen Fortschritte, 
insbesondere die weitgehende Durchfiihrung des Prinzips der masselosen Steuerung 
aller Glieder der Energieiibertragung und -umformung, vom Sendebild bis zum 
Empfangsfilm. Auf der Senderseite wird von der bekannten Durchleuchtungs- 
methode, die die Herstellung besonderer Diapositivzwischenbilder erfordert, 
abgegangen und die Reflexionsmethode angewendet. Durch den axialen Tubus 
einer ringformigen Spezialphotozelle wird die Spitze eines von einer Bogenlampe 
und einer geeigneten Optik erzeugten Lichtkegels auf das auf der Gebertrommel 
liegende Bild gefiihrt und von dessen Flachenelementen je nach deren Helligkeit 


mehr oder weniger stark als diffuser Strahlenkegel auf die Kaliumschicht der Zelle — 


reflektiert. Die besondere Form der Zelle gestattet, sehr nahe an das Bild heran- 
zugehen und einen groBen Raumwinkel der Riickstrahlung zu erfassen und so — 


dieselbe Empfindlichkeit zu erreichen wie bei. der Durchleuchtungsmethode. 
Die in Widerstandskopplung verstirkten Photozellenstréme steuern das Modu- 
latorrohr eines fremderregten Réhrensenders. Der das Bild abtastende Lichtfleck 
hat '/;mm Durchmesser und die Gebertrommel verschiebt sich pro Umdrehung 
in axialer Richtung ebenfalls um ?/;mm. Auf der Empfangsseite wird zur Riick- 
verwandlung der Stromschwankungen in entsprechende Lichtschwankungen der 
bereits von Sutton fiir das Fernsehen vorgeschlagene und von Karolus syste- 
matisch fiir diesen Zweck neu untersuchte elektro-optische Kerreffekt ausgenutzt. 
Die auf Grund dieser Untersuchungen ausgebildete Karoluszelle ist ein Miniatur- 
kondensator in Form eines metallischen Troges mit Glasfenstern, der mit Nitro- 
benzol gefiillt ist. Die Kondensatorelektroden sind zwei Metallplittchen, die 
zugleich die verstellbaren Backen eines Lichtspaltes bilden. Die Nicols werden 
unmittelbar vor und hinter der Zelle aufgestellt. Der Kerreffekt ist nach Karolus 
in Nitrobenzol praktisch tragheitslos bis iiber 108 Hertz, das Licht kann also 
auch noch durch ganz kurzwellige Hochfrequenz ohne Verzdgerung ein- und 
ausgesteuert werden und iibersteigt also alle Anforderungen, die man beim Fern- 
sehen stellen mu. Nach der beschriebenen Methode gelang es, tiber eine Draht- 
leitung zwischen Berlin und Leipzig Bilder von 10 x 10em GréRe bei einem 
Bildelement von 1/,;qmm, d. h. insgesamt 250000 Bildelemente in Zeiten bis 
zu 14% Minuten herab mit ausgezeichneter Scharfe zu libertragen. Drahtlos 
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gelang es, Bilder der gleichen Gré8e bei dem gleichen Raster in Zeiten bis herunter 
zu 20 Sek. zu tibermitteln. Die Auswertung dieser Ergebnisse diirfte in erster 
Linie auf dem Gebiet der Schnelltelegraphie liegen. Bilder von 10 x 10cm 
fassen in normalen Zeitungsdrucken etwa 200 Worte = 1000 Buchstaben, wobei 
man in bezug auf die Mannigfaltigkeit der Schriftformen unbeschrankt ware. 
Bei Verwendung von Stenographie kénnte man fernphotographisch etwa 1000 Worte 
pro Minute erreichen gegeniiber etwa 180 Worten der heutigen Schnelltelegraphie. 
Vorteile sind weiter die figiirlich getreue Abbildung jeder beliebigen graphischen 
Darstellung (Urkunde) und die Bedeutungslosigkeit von atmospharischen Emp- 
fangsstérungen. Zum SchluB werden die Aussichten der Karoluszelle fiir das 
Fernsehen erértert. Kunze. 


H. E. Ives, J. W. Horton, R. D. Parker and A. B. Clark. The Transmission of 
Pictures over Telephone Lines. Bell Syst. Techn. Journ. 4, 187—214, 
1925, Nr. 2. Von dem zu tibertragenden Bilde wird ein transparenter Film her- 
gestellt, der auf einen Zylinder aufgelegt wird. Im Innern desselben ist eine: 
photoelektrische Alkalizelle angeordnet. Der Zylinder wird in Rotation versetzt 
und gleichzeitig in der Achsenrichtung bewegt. Durch einen auf den Film pro- 
jizierten Lichtpunkt wird hierbei das Bild in Form einer langen Spirale durch- 
leuchtet. und in der Photozelle werden der durchgelassenen Lichtintensitat direkt 
proportionale Gleichstromschwankungen erzeugt. Der Frequenzumfang reicht 
von Null bis zu emigen hundert Perioden. Da die normalen Telephonleitungen 
fiir die direkte Ubertragung dieser Frequenzen nicht geeignet sind, werden die- 
selben nach gehériger Verstarkung einer Tragerschwingung von 1300 Perioden 
tiberlagert. Auf der Empfangsseite dient zur Riickverwandlung der Stromschwan- 
kungen in entsprechende Lichtschwankungen ein von E. C. Wente angegebenes 
Lichtrelais. Dieses besteht aus einem in einem kraftigen Magnetfeld angeordneten 
Leiterband, das unter der Wirkung der durchflieBenden Stromschwankungen 
im gleichen Rhythmus einen Lichtspalt mehr oder weniger 6ffnet. Der durch 
den Spalt tretende Lichtstrahl wird dann auf den synchron mit dem Senderfilm 
bewegten Empfangsfilm projiziert. Der Synchronismus wird erzielt durch 
Steuerung von Impulsmotoren mit einer elektrisch erregten Stimmgabel. Die 
Stimmgabelimpulse werden einer Tragerschwingung von 400 Perioden tiberlagert 
und durch dieselbe Leitung mit tibertragen. Am Empfangsort geschieht die 
Trennung beider Tragerschwingungen durch geeignete elektrische Siebvorrich- 
tungen. Fiir das gleichzeitige Inbetriebsetzen der Geber- und Empfangerappara- 
turen sind besondere Detektoren und Relais vorgesehen, die durch die Unter- 
brechung des Lichtstromes betiatigt werden. Das auf dem Empfangsfilm sich 
ergebende Bild besteht aus parallelen schwarzen Linien von konstanter Dichte, 
aber veranderlicher Breite (etwa 25 Linien pro Zentimeter). Eine andere Methode 
besteht darin, daB man das Licht diffus durch einen Spalt von konstanter Lange 
auf den Film fallen 148t, wodurch sich Linien von konstanter Breite, aber mit 
variabler Dichte ergeben. Die Dauer der Ubertragung fiir ein Bild von etwa 
12 x 16 cm? bei einer Liniendichte von etwa 40 pro Zentimeter betragt ungefahr 
7 Minuten. Diese Zeit ist aber klein gegeniiber der fiir die rein photographischen 
Operationen erforderlichen Zeit, die giinstigsten Falles 34 Stunden in Anspruch 
nimmt. Zahlreiche Diagramme und Abbildungen erlautern die Apparate und 
zeigen die Giite der iibertragenen Bilder. Kunze.. 


E. Berliner und R. M. Allen. Microphonic Air-Gap. Private Veréffentlichung. 
Washington, November 1926. Auf Veranlassung von E. Berliner machte 
R.M. Allen mikroskopische Aufnahmen an einem aus zwei Hisenkegeln be- 
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stehenden Mikrophonkontakt, der durch das Ticken einer Uhr in Schwingung 
versetzt wurde. Die Aufnahmen zeigen einen Luftspalt veranderlicher GréBe 
zwischen den Kontaktschneiden. Engelhardt. ' 


L. Fleischmann. Die Stromausbildung in magnetisch gesattigten 
Kreisen. AEGMitt. 1926, S. 395—397, Nr. 10. Es wird gezeigt, wie man beii 
Verwendung von Polarkoordinaten den Stromanstieg in Kreisen mit Widerstand ! 
und eisenhaltigen Drosselspulen in Abhangigkeit von der Zeit angenahert be- - 
rechnen kann. Die Methode gestattet, Grenzen fiir den Fehler anzugeben. 
Giintherschulze. . 
G. Rasch. Ein Beitrag zum Studium der Bruchlochwicklungen.. 
Elektrot. ZS. 47, 1352—1355, 1926, Nr. 46. Die Verwendung von Bruchloch- - 
wicklungen bei Wechselstrommaschinen an. Stelle der iiblichen Ganzlochwicklungen | 
bietet den Vorteil, daB die Oberwellen der EMK nicht unerheblich vermindert ; 
werden, dadurch, da® die in den einzelnen Spulenseiten einer Wicklung erzeugten | 
Teilspannungen gegeneinander phasenverschoben sind. Der Verf. gibt ein Ver- 
fahren an, durch welches Bruchlochwicklungen auf gleichwertige zweipolige 
Ganzlochwicklungen zuriickgefiihrt und die Wicklungsfaktoren ermittelt werden 
kénnen. Diese lassen die Unterdriickung der Oberwellen der elektromotorischen 
Kraft erkennen. H. E. Linckh. 
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G. Hettner. Zur Theorie der Photophorese. ZS. f. Phys. 87, 179—192, 
1926, Nr. 3. Es wird der bisher nicht vdllig gelungene Nachweis zu erbringen 
gesucht, dafi die Photophorese ein Radiometereffekt ist. Zunachst wird auf 
Grund der Radiometertheorie des Verf. (ZS. f. Phys. 27, 12, 1924; diese Ber. 
6, 413, 1925) die Radiometerwirkung auf Kugeln fiir hohe Drucke (freie Weglange 
klein gegen Kugelradius) berechnet, da die unter derselben Voraussetzung von 
Laski und Zerner aufgestellte Theorie als unrichtig nachgewiesen wird. Sodann 
wird gezeigt, wie man das fiir den Vergleich mit den Beobachtungen fast aus- 
schlieBlich in Betracht kommende Druckgebiet behandeln kann, in dem freie 
Weglainge und Kugelradius von gleicher GréBenordnung sind. Es ergibt sich, 
da die photophoretische Kraft bei den iiblichen Kugelradien in der Gegend 
des Atmospharendruckes ein Maximum hat, wodurch sich die geringe Druck- 
abhangigkeit in diesem Druckgebiet erklart. Die in einem gréBeren Druckbereich 
von Mattauch gefundene Druckabhangigkeit wird von der Theorie gut wieder- 
gegeben. Die Unabhangigkeit von der Natur des Gases ergibt sich ebenfalls fiir 
die experimentell untersuchten Fille. Es werden die Grenzen dieser Unabhangig- 
keit angegeben. Hettner. 


A. Sterntal. Zur Theorie des Radiometers. ZS. f. Phys. 39, 341—360, 
1926, Nr. 5/6. Die Arbeit bildet eine Fortsetzung der Arbeiten von G. Hettner. 
Es wird in ihr der Radiometerdruck auf ein Einplattenradiometer unter Beriick- 
sichtigung der Oberflachenbeschaffenheit berechnet. Die Untersuchung zerfallt 
in zwei Teile, die Berechnung des Wirmestromes aus der auffallenden Strahlungs- 
energie und des Radiometerdruckes. Die Berechnung des letzteren wird auf 
Grund der Molekulargeschwindigkeiten durchgefiihrt. In Ubereinstimmung mit 
der Erfahrung, insbesondere den Versuchen von Westphal, Gerlach und 
Madelung und ihren Mitarbeitern ergibt sich die Symmetrie der sogenannten 
Radiometerfunktion und die Proportionalitat der Radiometerkraft mit der 
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ersten Potenz des Warmestromes. Nach der Theorie kénnen negative Radiometer- 

wirkungen nur eintreten, wenn die nicht bestrahlte Seite des Radiometers rauher 

ist als die bestrahlte. (Dies ist mit den Versuchen des Ref. nicht im Einklang.) 

W. Westphal-Berlin. 

HL. EK. Marsh. Further experiments on the theory of the vane radio- 

meter. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 135—148, 1926, Nr. 2. Die von Marsh, 

Condon und Loeb (Journ. Opt. Soe. Amer. 11, 257, 1925; diese Ber. 7, 876, 

1926) begonnenen Radiometerversuche werden mit verbesserter Anordnung 

fortgesetzt und durch Temperaturmessungen erganzt. Mit einem Thermoelement 
wird die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Seiten der Fliigel in der Mitte 

und in der Nahe des Randes, sowie die Temperaturdifferenz zwischen verschiedenen 

Punkten der bestrahlten Seite gemessen. Die Vermutung des Verf., daB die 

gefundenen Abweichungen der Ausschlage von der Proportionalitét mit dem 
-Randmoment der Fliigel an der staérkeren Warmeableitung bei den durchbrochenen 
Fliigeln liegen, bestatigt sich. Ferner zeigt es sich, daB sich die Zunahme der 

Radiometerkraft mit abnehmendem Gasdruck wahrscheinlich allein durch die 

Zunahme der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Seiten der Fliigel er- 

klaren laBt, so daB auch die Druckabhangigkeit des Effektes der Einsteinschen 

Formel nicht widerspricht. SchlieBlich wird eine rohe Bestimmung des Absolut- 

wertes der Radiometerkraft durchgefiihrt, die zu einer guten Ubereinstimmung 

mit der Einsteinschen Formel fiihrt. Hetiner. 


H. 8. Patterson and R. Whytlaw Gray. Photophorese. Proc. Leeds Philosophical 
Literary Soc. Scient. Sect. 1, 70—73, 1926. Verff. wiederholen die Photophorese- 
versuche Ehrenhafts in veraénderter Versuchsanordnung. Das Licht einer 
Bogenlampe wird in der Mitte eines 1-Liter-GefaBes gesammelt, in dem die zu 
untersuchende Substanz mit bloBem Auge oder mit einem Mikroskop von ge- 
ringem Auflésungsvermoégen beobachtet wird. In einzelnen Fallen wird die Sub- 
stanz als Rauch eingeblasen, meist gentigt em Aufwirbeln der feinverteilten 
festen Stoffe. An CaF,, CaSO,, Sb,O3, Smalte, MgO. an Ol- und Wasserteilchen 
war keine Photophorese zu beobachten; die starksten Effekte wurden an Lampen- 
tuB, Graphit, Eisenspainen, K Al(SO,)..12H,O, Brillantgriin und Methylenblau 
erhalten, noch deutlich beobachtbare Effekte an Cu, Cr,O 3, BaCl,, BaCl, . 2 H,0, 
(NH,),Cr,0,, Jod, Schwefel und Selen. Das wichtigsté Ergebnis ist, dai in den 
meisten Fallen gleichzeitig positive und negative Photophorese gefunden wurde, 
niemals negative ohne positive. Obwohl die Versuche der Verff. mit denen Ehren - 
hafts nicht direkt vergleichbar sind, da die von den Verff. untersuchten Teilchen 
wahrscheinlich gréBer und sicher nicht von regelmaBiger Oberflache sind, mu 
wohl die Annahme spezifischer lichtpositiver und lchtnegativer Substanzen 
fallen gelassen werden. Am starksten ist der Effekt an stark gefarbten Teilchen. 
Die Struktur ist ohne Einflu8 (Ru, Graphit). Ein Ubergang von positiver zu 
negativer Photophorese oder’ umgekehrt ist selten (2 bis 3 Prom.). Am Brenn- 
punkt des Lichtes wurde ein Abbiegen der Teilchen beobachtet, das in der ur- 
spriinglichen Anordnung nicht zu verfolgen war, da die Teilchen aus dem Gebiet 
des Lichtstrahles herausfielen. Durch Verwendung zweier gekreuzter Licht- 
strahlen mit nahe beieinander liegenden Brennpunkten konnte festgestellt werden, 
daB bei diesem Abbiegen kein Wechsel des Vorzeichens auftritt. — Gegendie 
Erklarung des Effektes durch asymmetrische Verdampfung oder asymmetrisches 
Austreiben eingeschlossener Gase sprechen die Versuche an _ kugelformigen 
Teilchen von Ehrenhaft. Obwohl eine Wechselwirkung zwischen Teilchen 
und umgebendem Medium wahrscheinlich ist, mu wohl auch die Erklarung 
der negativen Photophorese als Radiometereffekt aufgegeben werden. *Leszynski. 
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Pierre Seve. Spectrographe a plaque non ineclinée. C. R. 182, 57—58, | 
1926, Nr. 1. Der Verf. gibt eine Konstruktion eines Quarzspektrographen an, , 
bei dem die photographische Platte nicht die im allgemeinen tibliche Neigung ; 
zur optischen Achse aufweist, ohne da dazu achromatische Linsen benutzt} 
werden, deren Beschaffung bei der Seltenheit des dazu benétigten Fluorits sehr! 
schwierig ist. Die Anordnung ist dabei so, daB in den Strahlengang eines Konkav- - 
spiegels, der im Abstand der doppelten Brennweite ein Bild des der Achse benach- - 
barten Spaltes entwirft, vor der Vereinigung der Strahlen eine einfache Quarz- - 
konkavlinse eingefiigt wird, die das Licht parallel durch das fiir eme mittlere : 
Wellenlainge im Minimum der Ablenkung aufgestellte Prisma sendet. Eine Konvex- - 
linse der gleichen Brennweite hinter dem Prisma vereinigt dann die Strahlen . 
wieder zu den Spaltbildern, den Spektrallinien. Der Vorteil der Verwendung | 
zweier gewohnlicher Quarzlinsen entgegengesetzter Brennweite liegt dabei darin, 
daB sich die chromatische Aberration in erster Anniherung kompensiert und die | 
Spektrallinien daher auf einer zur Achse senkrechten Platte scharf abgebildet | 
werden. Auf diese Weise hat der Verf. unter Verwendung eines konkaven Platin- 
spiegels von 150 em und zweier Quarzlinsen von 45 cm Brennweite ein ausgezeichnet 
scharfes Kupferspektrum von 9 cm Lange zwischen 5782 und 1979 A.-E. erhalten. 
Frerichs. 
A. A. Lebedeff. Sur le recuit du verre d’optique. Rev. d’Opt. 5, 1—30, 
1926, Nr. 1. In einer langeren Abhandlung bespricht der Verf. die infolge wechseln- 
der Warmebehandlung bei optischem Glase auftretenden Veranderungen der. 
physikalischen Eigenschaften. Durch die bei rascher Abkiihlung auftretenden 
Spannungen sind drei Arten von Schiden méglich: Zerspringen, Deformation 
der Oberflache und Doppelbrechung. Bis jetzt ist man noch nicht in der Lage, 
zu sagen, welcher Grad von Spannung schadlich ist; auch GréBenbeziehungen 
zwischen Spannung und Verziehung der Oberflache kennt man nicht. Verf. 
glaubt, daB die Anderung des Brechungsindex durch Spannung bei gut gekiihltem 
optischen Glase nicht merklich sein kann, da sie nur in der fiinften Dezimale 
auftritt. Dagegen ist der Brechungsindex von abgeschrecktem (trempé) Glase- 
um Einheiten der dritten Dezimale kleiner als der von wiedererhitztem. Die 
Ursache hierfiir sollen nicht nur die Spannungen sein, sondern auch die Struktur- 
ainderungen der Glasmasse, deren Wirkungen in der Gegend der kritischen Tempe- 
ratur besonders groB sind.* Verf. bespricht unter Anfiihrung der Ansichten anderer’ 
Forscher den Einflu8 der durch Temperaturainderungen bedingten verschiedenen. 
SiO,-Formationen auf die molekularen Anderungen im Glase. Welchen EintluB 
das Erhitzen auf und tiber die kritische Temperatur auf den Brechungsindex 
hat, wird an graphischen Abbildungen gezeigt. Es wird in Erwigung gezogen, 
ob jeder Temperatur des Umwandlungsbereichs ein bestimmtes chemisches Gleich- 
gewicht zukommt, entsprechend der stetigen Anderung des Brechungsindex. 
Die zur Bestimmung von np verwandte Methode ist an Hand von Figuren ein- 
gehend erléutert. Der Meffehler soll 1,5. 10-5 nicht tibersteigen. Als Beispiel 
ist eine Messung an einem Prisma aus leichtem Baryt-Flintglas (np = 1,548) 
angegeben. Verf. bespricht dann die Schnelligkeit der Anderung des Brechungs- 
index beim Erhitzen ausfiihrlich; andere Arbeiten werden herangezogen. Es 
folgt eine mathematische Betrachtung auf Grund der Schwingungstheorie von. 
F. Neumann. Die Brechungsinderung bei schnell gekiihltem Glase zeigt, daB 
die aéuBeren Schichten andere molekulare Beschaffenheit haben (reicher an_ 
B-Form). Zum SchluB wird eine Formel von Newton angegeben fiir die Be- 
ziehung zwischen Brechungsindex und Dichte. Diese kann auf indirektem Wege: 
auch Aufschlu8 geben iiber die Abhangigkeit des Brechungsindex von der Struktur- 
anderung. Tepohl. 
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A. Aubertin. Méthodes géométrique et interférentielle de mesure de 
Pangle au sommet d’un prisme a réflexion totale; vérification 
dune lame. Rev. d’Opt. 5, 161—182, 1926, Nr. 4. Verf. stellt sich die Aufgabe, 
die Abweichung des Winkels eines total reflektierenden Prismas von 90° sowie 
den Winkel festzustellen, den die Hypotenusenfliche mit der Kante des Prismas 
bildet. Die beiden meist sehr kleinen Winkel seien durch ¢ und @ bezeichnet. 
Es werden eine geometrische und eine interferentielle Methode ausgearbeitet. 
Geometrische Methode: Das zu priifende Prisma steht vor dem Objektiv 
(f= 70cm) des auf Unendlich fokussierten Autokollimationsfernrohres, durch 
welches ein von der Lichtquelle her beleuchtetes Fadenkreuz nach Spiegelung 
im Prisma zur Abbildung gelangt. Es handelt sich um zwei Strahlenbiindel, 
welche die Abbildung besorgen. Das erste wird beim senkrechten Auftreffen 
auf die Hypotenusenflache reflektiert, ohne erst seinen Weg durch das Prisma 
zu nehmen; das zweite wird ebenfalls an der Hypotenusenflache reflektiert, aber 
erst nach zweimaliger Reflexion im Glase. Der Durchgang des direkten Biindels 
wird durch teilweise Vorschaltung einer Abblendung unterbunden. Wenn nun 
das Prisma vollkommen exakt gearbeitet und justiert ist, kommen die beiden 
Bilder des Fadenkreuzes auf diesem selbst zur Deckung. Wenn dagegen der 
Winkel um den Betrag ¢ vom Werte 90° abweicht, sind die Bilder des Faden- 
kreuzes in seitlicher Richtung um eine dementsprechende Strecke verschoben; 
andererseits bewirkt bei richtigem Winkel die Nichtparallelitat von Kante und 
Hypotenusenflache eme Verlagerung nach oben oder unten. Die gesuchten Winkel «é 
und @ ergeben sich nach den Formeln: 


<a ele one e hppig 
ae Es ae — anf” 


Hierin bedeuten das Brechungsverhaltnis des Prismas, f die Objektivbrennweite 
des Autokollimationsfernrohres. Fir n = 1,52 und f = 70 cm ist dann ¢ = 4,85 a 
und » = 4,85 y. MeBfehler kénnen nur durch die Mikrometermessung hinein- 
kommen und liefern die Winkel « und bis auf etwa 14%,” genau. — Inter- 
ferentielle Methode: Die Anordnung unterscheidet sich von der vorigen 
lediglich durch Zwischensetzung einer Planplatte. AuBerdem ist vor dem Okular 
ein Diaphragma angebracht. Die Lichtquelle wird auf den Kathetenflachen 
des zu untersuchenden Prismas mittels einer besonderen Linse abgebildet. Die 
aus dem Okular austretenden Biindel bilden wegen der verschiedenen Reflexionen 
an den Flachen der Planplatte drei Hauptgruppen, welchen hinter dem Okular 
drei kleine reelle Bilder der Lichtquelle entsprechen: das Diaphragma vor dem 
Okular gestattet nur den Durchblick auf jenes Bild, welches auf dem Hinweg an der 
vorderen Flache, auf dem Riickweg an der hinteren Flache von der Planplatte re- 
flektiert wurde oder umgekehrt. Das Gesichtsfeld erscheint von Interferenzstreifen 
durchzogen. Die Platte ist fest, wahrend das Prisma um eine Achse senkrecht zur 
Fernrohrachse rotieren kann. Geschieht dies, so drehen sich auch die Inter- 
ferenzstreifen. Gleichzeitig andert sich ihr Abstand. Man kann alle Stadien 
zwischen dem fast streifenlosen und dem dicht mit Streifen bedeckten Bildfeld 
erhalten. Als Ausgangsstellung bei der Betrachtung wird der Fall angenommen, 
da8 die Prismenkante parallel zur Planplatte ist. Unter der Annahme vollkommener 
Planparallelitat der letzteren und idealer Ausfiihrung des Prismas geht dann 
der mittelste Interferenzstreifen genau durch den Schnittpunkt des Fadenkreuzes. 
Aus dieser Stellung 148t sich nun das Prisma in der oben angegebenen Weise um 
einen bestimmten Winkel 9 drehen, bis der zentrale Streifen sich tiber das ganze 
Bildfeld ausgebreitet hat. Diese Drehung hat den Betrag 5’ 40’, wenn die Dicke ~ 
der Planplatte 5mm, deren Brechungsverhialtnisse 1,52, die Wellenlange 500 my 


é 
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und der Winkel der’ Fernrohrachse gegen die Planplatte 45° betragen. In de 
Falle, da®B nur das Prisma eine Ungenauigkeit im Winkel besitzt, geht der zentral 
Streifen nicht mehr durch die Mitte des Bildfeldes; jedoch kann die Abweichung & 


aus der Formel ‘ 
sin 2e 


0 = 2e— 
n'.cosr 


cos O.ne 


errechnet werden, wenn man folgendes kennt: das Brechungsverhaltnis n des: 
Prismas, dasjenige n’ der Planplatte, die Neigung i der Planplatte gegen dies 
optische Achse des Fernrohres, den Winkel 0, die Dicke e der Planplatte, den’ 
Brechungswinkel r der zur Achse gehorigen, in der Planplatte gebrochenen Achse: 
und die Ordnung m des in der Mitte gelegenen Streifens, woraus der Gangunter-. 
schied 5 unmittelbar folgt. Beispielsweise ergibt sich fiir 6 = 4 = 600 ma, 
2e = lem, i = 45°, n = n’ = 1,5, cos 9 = 1 der Wert von ¢ zu € = 11” mit! 
einem Fehler kleiner als 0,3”. Fliigge. 


Maurice Paul. Mesure de la distorsion des objectifs photographiques. 
Rev. d’Opt. 5, 328—334, 1926, Nr. 8. Bekanntlich erfordert die Genauigkeit 
des photographischen BildmeBverfahrens einen so geringen Grad der Verzeichnung 
des Aufnahmeobjektivs, da8 es unbedingt erforderlich ist, das betreffende Objektiv 
hinsichtlich der Verzeichnung zu tiberpriifen. Diese Messungen lassen sich zweck- 
maBig unter den Gebrauchsbedingungen vornehmen, d. h. in ungestérter Ver- 
bindung des Objektivs mit seiner Kamera. Verf. gibt zwei Methoden an, um in 
dieser Weise die Verzeichnung zu bestimmen: 1. Es sei eine Nivellierlatte in 
horizontaler Lage zu photographieren, wiedergegeben durch aquidistante vertikale 
Striche auf einer weiBen Wand. 2. Es werde ein Lot photographiert, welches 
am Dache eines Gebaudes befestigt ist. In beiden Fallen sei das Objekt mindestens 
20m vom Objektiv entfernt (ungefaéhr 100fache Brennweite), dann ist naémlich 
das Objektiv praktisch auf Unendlich fokussiert. Die Einstellung mu8 auf jeden 
Fall sehr sorgfaltig erfolgen; um auch den Rand des Bildfeldes scharf zu erhalten, 
diirfte leichtes Abblenden vorteilhaft sein. Der Arbeitsgang ist nun folgender: 
Im ersten Falle wird die Kamera senkrecht auf das Ziel und zu dessen Mitte 
gerichtet. Im zweiten Falle ist die optische Achse des Objektivs horizontal und 
man fiihrt durch Drehung der Kamera um eine vertikale Achse das Bild des 
Lotes bis auf 2cem an den Rand der Platte. Die Ausmessungen auf der Platte 
werden erleichtert, wenn man vorher ein auf Silber aufgetragenes Koordinatennetz 
nach Art der Himmelskarten anfertigt, wm dieses bei der nachfolgenden Aus- 
messung auf einem zweckmaBig eingerichteten Komparator als Ablesevorrichtung 
zu benutzen. Die MeBgenauigkeit der Koordinaten irgend eines Punktes der 
18: 24-Platte geht dann in die hundertstel Millimeter. Um Einstellung und 
Bildscharfe genau vorzubestimmen, bedient sich Verf. jenes bereits angewendeten 
Verfahrens, da man den Himmelspol in der Achse einstellt und die Sterne auf 
der Platte ihre Tagesbahnen aufzeichnen lat. Aber zur eigentlichen Bestimmung 
der Verzeichnung bedient sich der Verf. nicht dieser Methode. Hinsichtlich 
der erforderlichen Ebenheit der Aufnahmeplatten warnt Verf. vor der Benutzung 
der handelsiiblichen Platten, sondern empfiehlt die Verwendung eigens dafiir be- 
stimmter Plattensorten. Zur Bestimmung der Verzeichnung wird ein graphisches 
Verfahren ausgearbeitet. Im ersten Verfahren (Photographie des Strichobjektes 
auf der weiBen Wand) wihlt man als Koordinatenursprung das Bild des Objekt- 
zentrums, welches sehr genau mit dem FuBpunkt des vom zweiten Hauptpunkt 
auf die Platte gefallten Lotes zusammenfallt. Als Abszissen tragt man in passendem 
Mafstab die aquidistanten Striche auf der Wand ab. Ware die Verzeichnung 
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vollkommen behoben und die Platte exakt parallel dem Objekt, so waren auch 
die Bilder streng 4quidistant. In Wahrheit ist an der Abszisse x eine Korrektion 6x 
erforderlich. Dieser Wert da oder geeigneter fiir die Darstellung der Wert da/a 
setzt sich aus zwei Termen zusammen, deren einer durch die Nichtparallelitat 


der Platte zum Objekt, deren anderer durch die Verzeichnung bedingt wird. 
. ml x ° . bt 
Der erstere ist von der Form a tg 7 und der zweite von der Form k-~>- Tragt 


man 6x/x als Ordinate gegen x als Abszisse auf, so ergibt sich eine Parabel, deren 
Scheiteltangente unter dem Winkel i gegen die Abszissenachse geneigt, durch 
den Ursprung verlauft. Diese Tangente wiirde als Kurve herauskommen, wenn 
die Verzeichnung behoben ware und nur die erwahnte Nichtparallelitat bestiinde. 
Die reine Verzeichnung wird also lediglich durch die Abweichung der Parabel, 
von ihrer Scheiteltangente wiedergegeben. Im zweiten Falle (Photographie 
des Lotes) verfahrt Verf. folgendermaSen. Die Bilder des Lotes werden aus- 
gemessen und die Durchbiegung (Pfeilhéhe) « ftir Punkte mit den Koordinaten a, y 
bestimmt; dann ist « = kawy?/f?. — Die soweit beschriebenen Methoden waren 
nur fiir gr6Bere Entfernungen brauchbar, sind aber ungeeignet fiir Reihenmessungen 
im Laboratorium. Um auch dies zu erméglichen, wird ein Verfahren ausgearbeitet, 
das im Prinzip auf eine Vergleichung des zu untersuchenden Objektivs mit einem 
anderen herauskommt, dessen Verzeichnung durch sorgfaltige MeS8methoden 
ein fiir allemal bekannt ist. Da die Verzeichnung unabhangig von der Offnung 
ist, kann das zu untersuchende Objektiv abgeblendet werden. Das Vergleichs- 
objektiv hat die Aufgabe, ein unendlich fernes Bild eines der oben beschriebenen 
Objekte, die nunmehr im Brennpunkt des Vergleichsobjektivs aufzustellen gehen, 
hervorzubringen. Diese unendlich fernen Bilder sind dann die eigentlichen Unter- 
suchungsobjekte, naturgemaB unter Berticksichtigung der genau bekannten Ver- 
zeichnung des Vergleichsobjektivs. Am besten eignet sich natiirlich ein Ver- 
gleichsobjektiv mit sehr geringer Verzeichnung, z. B. Tessar. Fligge. 


H. Schulz. Optische Bestimmung der Dicke einer Oberflachen- 
schicht. Phys. ZS. 27, 711—712, 1926, Nr. 22. Es wird darauf hingewiesen, 
daB die Méglichkeit der Berechnung der Dicke einer Oberflachenschicht aus 
der Elliptizitat des Lichtes auch dann gegeben ist, wenn nur die ersten Potenzen 
von d// beriicksichtigt werden, wahrend Groosmuller, um tiberhaupt den 
Unterschied zwischen Haupteinfallswinkel und Polarisationswinkel ableiten zu 
konnen, die Entwicklung erst bei (d/A)? abbrechen konnte. Auch der Unterschied 
zwischen natitirlichen und kiinstlichen Oberflachenschichten ist zu beachten. 

Hi. R. Schulz. 


C.V. Raman and L.A. Ramdas. The Scattering of Light by Liquid 
Boundaries and its Relation to Surface Tension. Part III. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 109, 272—279, 1925, Nr. 750. Die Verff. untersuchen die 
Oberflachenlichtzerstreuung von 30 verschiedenen Substanzen und finden, dab 
die Intensitaét des an der Oberflache zerstreuten Lichtes mit abnehmender Ober- 
flachenspannung oder zunehmendem Brechungsexponenten zunimmt. Als Inten- 
sitaitseinheit wird die Oberflachenzerstreuung an Wasser angenommen. Wird 
dem Wasser ein Oltropfen beigesetzt, so daB sich auf der Oberflache eine dine 
Olhaut bildet, so zeigt sich eine vermehrte Oberflachenzerstreuung. Weitere 
Messungen der Verff. an CO, zeigen bei zanehmender Temperatur bis zum kritischen 
Punkte eine vermehrte Oberflachenzerstreuung. Ahnliche Messungen sowie 
Untersuchung der Polarisationsverhaltnisse des zerstreuten Lichtes wurden 
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weiter noch an einer binéren Mischung von Kohlendisulfid und Methylalkohos 
vorgenommen; eine quantitative Untersuchung hieriiber stellen die Verff. im 
einer folgenden Arbeit in Aussicht. Blumer) 


G.I. Pokrowski. Uber die Polarisation des Lichtes in triiben Medien: 
II. (Berichtigung.) ZS. f. Phys. 39, 710, 1926, Nr. 9. In der erwihnten Arbeiti 
sind die Werte von S teilweise in einer willkiirlichen Einheit (0,5 «) ausgedriickt' 
Ferner sind die Vorzeichen der Abszissenwerte sowie ihr Anfangspunkt in der 
Fig. 8 und 9 zu verandern. H. R. Schalz: 


Georg Kistiakowsky. Ozonzerfall im roten Lichte. ZS. f. phys. Chem: 
117, 337—360, 1925, Nr. 5/6. [S. 348.] Suhrmam: 


Physical optics. Report of Progress Committee for 1924/25 Spectral 
Structures. Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 587—611, 1926, Nr. 6. Em zusammen- 
fassender Bericht tiber die Fortschritte der Spektroskopie im letzten Jahre. 
Inhalt: 1. Eine systematische Ubersicht iiber die Quantenzahlen r und 1 der 
Grundterme der erforschten Bogen- und Funkenspektren. 2. Theorie der Struktur 
der Spektren und des periodischen Systems. 3. Intensitaétsregeln der Multipletts 
und die Zeemankomponenten. 4. Intensitaéten innerhalb des Verlaufs einzelner 
Serien. 5. Intensitéten der Bandenspektra. 6. Quanten- und Wellentheorie. 
7. Spektralserien und Atomstruktur. 8. Bandenspektra und Isotope. 9. Polari- 
sierte Resonanzfluoreszenz. 10. St6Be zweiter Art. 11. Photoelektrischer Effekt. 
12. Anwendung der Spektroskopie auf astronomische Probleme, Nordlicht. 
13. Lichtgeschwindigkeit und Relativitatstheorie. Frerichs. 


* 


T. R. Merton. On Reversal in Vacuum Tube Spectra. Phil. Mag. (7) 2. 
975—978, 1926, Nr.11. Verf. untersucht die Selbstumkehrung der Helium. 
linie 5876 bei verschiedenen Schichtdicken und Drucken von 5 und 10 mm. 
findet bei hoher Stromdichte (0,5 Amp./qem) auch bei Querbeobachtung (0,5 em 
leuchtende Schicht) eine Selbstumkehrung mit einem groBen Stufengitter mit 
35 Platten von 15mm. Die Selbstumkebrung erscheint nicht symmetrisch, woh 
weil das Dispersionsgebiet des Stufengitters nahezu gleich dem Abstand de 
auBeren Triplettkomponente ist, die daher nahezu auf die Hauptlinie fallt. Verf 
halt es fiir méglich, da die Selbstumkehrung in diesem Falle nicht durch einer 
Gradienten der Temperatur und Anregungsstirke hervorgerufen wird, sondert 
daB die Atome mit geringer Geschwindigkeit innerhalb der Maxwellsch 
Verteilung sich linger im metastabilen Zustand hielten, als die schnelleren Atom 
Hansen 
W. H. B. Cameron, The Production of some Spectra of Carbon, Oxygen 
and Nitrogen in the Presence of Neon. Phil. Mag. (7) 1, 405—417, 1926 
Nr. 2. Der Verf. hat den EinfluB von Edelgasbeimengungen auf einzelne Banden 
und Linienspektra untersucht und beschreibt ausfiihrlich seine Beobachtungen 
deren wichtigste Resultate in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind 
Diese Erscheinungen lassen sich nur zum Teil erkliren, und zwar nimmt der Vert 
an, daB ein Edelgas bei der Entstehung solcher Spektren, die entweder eine Ioni 
sation oder die Zerlegung eines Molekiils erfordern, derart mitwirkt, daB e 
erstens durch seine Fahigkeit, selbst Anregungsenergie aufzunehmen, die Energi 
beschrankt, die zur Zerlegung des Molekiils notwendig ist. Zweitens verlanger 
es die Lebensdauer der Zerlegungsprodukte und drittens begrenzt es in gleiche 
Weise die Energie, die zur Anregung dieser Produkte notwendig ist. : 
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System i In Helium In Neon In Argon 
Fe Kometenschwanzbanden 6246 | 
und 6196 A.-E. . tases | stark weniger stark fehlend 
_Co-Banden (Johnson, vgl. diese | 
ipornG.: 1643.0 1925)0 awe. | maBig stark | schwach | fehlend 
Negative C-Banden. .... . .| sehr stark | méaBig stark | sehrschwach 
Hohlebogenlinien . ....... | vorhanden | fehlend |  fehlend 
Negative N-Banden | stark | stark _ fehlend 
Nebogenlinien: ...92 S205.) | vorhanden eae | fehlend 
| | vorhanden | 
Biter plOtbeiucies, kes scsi ee rcikeheee - | vorhanden | vorhanden vorhanden 
Ultraviolette O,-Banden ....) © schwach | schwach _—_sfehlend 
Negative O;-Banden ...... | maGig stark | sehr schwach _ fehlend 
Deletion we. ENG aL | vorhanden vorhanden | vorhanden 
hei aisha can be hd ’ {| oe hemaaa. b: feblend 
vorhanden 
Frerichs. 


Louis A. Turner. The are spectra of iodine, bromine, and chlorine 
in the Schumann region. Phys. Rev. (2) 27, 397—406, 1926, Nr. 4. Eine 
Untersuchung der Bogenspektra des Jods, Broms und Chlors im Schumann- 
bereich zwischen 2050 und 1230 A.-E. mit Hilfe eines Vakuumspektrographen 
von Lyman. Als Lichtquelle diente eine end-on-Réhre, die mit 10 bis 15 Milliamp. 
_ betrieben wurde und durch ein Fluoritfenster vom Vakuumspektrographen 
getrennt war. Benutzt wurde Gleichstrom (Transformator, Ventilréhre, Kon- 
densator). Als Normalen dienten Messungen des Viellinienspektrums von Lyman 
und die Genauigkeit wird auf 0,2 A.-E. angegeben. Es werden im ganzen 66 Jod- 
linien zwischen 2062 und 1234 A.-E., 47 Bromlinien zwischen 1633 und 1233 A.-E. 
und 7 Chlorlinien zwischen 1396 und 1335 A.-E. gemessen. Die langwelligen 
Grenzen dieser Spektra nehmen mit wachsendem Atomgewicht zu, die zugehérigen 
minimalen Anregungspotentiale wiirden demnach 8,9, 7,6 und 6,0 Volt betragen. 
In Analogie zum Neonspektrum ist nun ein zweifacher p-Grundterm zu erwarten 
und der Verf. ordnet daher die bei den gemessenen Linien vielfach auftretenden 
Differenzen 881, 3685 und 7600 dem Grundterm des Cl, Br, J zu. Die zugehérigen 
Resonanzlinien liegen dann bei 1379,6, 1540,8 und 1782,9 A.-E., entsprechend 
Resonanzpotentialen von 8,95, 8,01 und 6,92 fiir Cl, Br. J. Ein HCl-Banden- 
spektrum, fiir dessen Auftreten die Art der Anregung giinstig gewesen ware, 
konnte nicht beobachtet werden. In einem Nachtrag weist der Verf. schlieBlich 
noch darauf hin, daB die Differenzen des zweifachen Grundterms in sehr 
guter Ubereinstimmung mit den von Frank aus dem Neonion geschitzten. 
Werten sind und daB sie ebenfalls mit den von Frank und Wolf aus den 
Dissoziationswarmen berechneten Werten gut tibereinstimmen. Frerichs. 


A. Fowler. The spectrum of ionised oxygen (O II). Proc. Roy. Soc. London, 
(A) 110, 476—501, 1926, Nr. 755. Die vorliegende Untersuchung enthalt die 
Messung von ungefahr 400 Linien des O+-Spektrums (O II) nach Aufnahmen 
mit verschiedenen gréBeren Glas- und Quarzprismenspektrographen und mit 
einem 3-m-Konkavgitter. Das Spektrum weist nach dem Wechselsatz gerade 
Multiplizitat auf, und es konnte ein Dublett- und ein Quartettsystem nach- 
gewiesen werden. Die Terme des Dublettsystems wurden derart normiert, dab 
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drei p-Terme zu einer Rydbergfolge mit dem Werte 4 R zusammengestellt wurden 
und daraus der Wert des héchsten p-Terms zu 93952 bestimmt wurde. Dann 
liegt das tiefste Energieniveau (1s) bei ungefahr 240000, entsprechend einem 
Ionisationspotential von 30 Volt, ein Wert, der mit dem aus Sternspektren ab- 


geleiteten Wert von 31 Volt gut iibereinstimmt. Die Quartetterme sind will- 


kiirlich normiert, da keinerlei Sequenzen und auch keine Interkombinationen 
nachgewiesen werden konnten. Besonderes Interesse verdient der Vergleich 
des OII- mit dem NI-Spektrum, das nach Messungen von Merton und Pilley 
von C.C. Kiess teilweise analysiert worden ist. Soweit ein Vergleich méglich 
ist, sind dabei die Schwingungszahlen der einzelnen O II-Gruppen fast genau 
doppelt so groB wie die der korrespondierenden N I-Gruppen. Frerichs. 


Marion Eppley. The spark between carbon rods impregnated with 
a mixture of oxides of molybdenum, titanium and vanadium as 
the source of a closely spaced line spectrum in the visible region. 
Journ. Frankl. Inst. 201, 333—335, 1926, Nr. 3. Die vorliegende Notiz weist 
auf ein bequem zu erzeugendes, sehr linienreiches und gleichmaBiges Spektrum 
hin, das sich von etwa 6678 bis 3990 A.-E. erstreckt und durch kondensierte 
Funken zwischen geeignet praparierten Kohleelektroden erzeugt wird. Dazu 
werden diese mit emem Gemisch von 8 Teilen V,0;, 5 Teilen MoO, und 2 Teilen 
TiO, iiberzogen und in der Flamme bis zum Zusammenbacken dieses Uberzuges 
erhitzt. Zur Identifikation bei derartigen Spektren empfiehlt der Verf. ferner 
den kondensierten Funken zwischen Elektroden aus einer Legierung: 35 Teile Cd, 
35 Teile Zn, 73 Teile Pb und 30 Teile Sn, dessen Linien gleichmafig tiber das 
ganze Spektrum verteilt sind. Frerichs. 


Léon et Eugéne Bloch. Sur un second spectre d’étincelle du fer. C. R. 
182, 1018—1020, 1926, Nr. 17. Nach der Methode der langen und kurzen Linien 
von Lockyer, die beim Bogen zur Unterscheidung der Bogen- und Funkenspektra 
fiihrt, derart, daB die Bogenlinien in der ganzen Strombahn, die Funkenlinien nur 
an den Polen auftreten, untersuchen die Verff. ebenfalls das Eisenfunken- 


spektrum unterhalb 2300 A.-E., wo bekanntlich das Bogenspektrum ziemlich — 


plotzlich abbricht. Hier zeigt sich, daB die Pollinien des Bogens vorwiegend 
in der Mitte des Funkens auftreten, wahrend zahlreiche neue Linien in der Nahe 


ut 


der Elektroden erscheinen, die demnach einem zweiten Funkenspektrum zuzu- — 


ordnen sind. Diese Linien treten zahlreich zwischen 2250 und 2000 A.-E. auf, 
und eine Tabelle enthalt eine Anzahl von Linien des ersten und dieses zweiten 
Funkenspektrums, nach Ederschen Kupferlinien gemessen. Frerichs. 


H. W. B. Skinner. On the Polarised Emission of Mercury Lines. Nature 
117, 418, 1926, Nr. 2942. In dieser kurzen vorlaufigen Mitteilung wird iiber die 
Resultate einer Untersuchung berichtet, die sich mit der Erzeugung polarisierter 
Emission durch Anregung mit gerichteten Elektronen befaBt. Ein geradliniges, 
scharf definiertes Elektronenbiindel regt Quecksilberdampf in einem feldfreien 
Raume bei 10-*mm Druck lediglich auf seiner Bahn an. Dann erscheinen bei 
Beobachtung rechtwinklig zum Strahl eine Anzahl Quecksilberlinien teilweise 
polarisiert, derart, daB das Maximum des elektrischen Vektors parallel zum Strahl 
liegt. Diese Polarisation zeigen die Kombinationen zwischen den Termen p-bzw. P 
und D bzw. d, bzw. d;, wihrend die Kombinationen dieser Terme mit den Termen s 
und S unpolarisiert erscheinen. Der Grad der Polarisation, die sich bei der gelben 
Quecksilberlinie direkt visuell durch ein Filter verfolgen 1a8t, nimmt mit steigender 
Geschwindigkeit der anregenden Elektronen ab (20 Volt: 20 Proz., 70 Volt: 
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3 Proz.). Hin rechtwinklig zum Strahle und in der Visionsrichtung angeordnetes 
nagnetisches Feld von etwa 20 Gau8 vernichtet diesen Effekt, wahrend es parallel 
uum Strahle ihn unbeeinfluBt lat. Zum Schlu8 weist der Verf. auf den erfolglosen 
Versuch von Kossel und Gerthsen hin, derartige Polarisation an den D-Linien 
tachzuweisen und auf ein Experiment von Ellett, Foote und Mohler, die 
ei der Hg-Linie 2537 eine Polarisation von 30 Proz. senkrecht zu der von ihnen 
seobachteten feststellten, im Gegensatz zu der theoretischen Erwartung, die 
Jurch ihre eigenen Beobachtungen bestatigt wird. Frerichs. 


H.B.Dorgelo. The Duration of the Metastable s,- and s;-states of 
Neon. Proc. Amsterdam 29, 7—14, 1926, Nr.1. Vgl. dazu das Referat iiber 
lie gleichlautende,. in der ZS. f. Phys. erschienene Arbeit (diese Ber. 7, 479, 1926). 

Frerichs. 
Walter A. Mac Nair. The Fine Structure of Certain Lines and Energy 
Levels of Cadmium. Phil. Mag. (7) 2, 613— 621, 1926, Nr. 9. Mit Hilfe zweier 
Lummer-Gehrcke-Platten aus Quarz werden die Linien des Cadmiums zwischen 
6439 und 2881 auf Hyperfeinstruktur untersucht. Es gelingt, bei fast allen Linien 
sindeutig auf eine Feinaufspaltung der Terme zu schlieBen. Einfach scheinen 
die Terme 3d’, 4d”, 3S, 4S, 3 D und 4D zu sein, zweifach die Terme 2s, 3s, 
29;, 2p3, 1S, 3d, 4d und 3d”, wahrend 2, anscheinend fiinffach ist. 

Hansen. 
Ralph A. Sawyer and Norman C. Beese. A pp’ Group in the Are Spectrum 
of Zine. Nature 116, 936—937, 1925, Nr. 2930. Die Verff. haben gefunden, 
daB in manchen Fallen die Frequenz der ersten pp’-Gruppe annaéhernd in der 
Mitte zwischen den Frequenzen der ersten Linie der Hauptserie des Singulett- 
systems des neutralen und der ersten Linie der Hauptserie des Dublettsystems 
des einfach ionisierten Atoms liegt. Diese Regel findet sich bestatigt bei 
siner von Ruark angegebenen pp’-Gruppe des Cadmiums. Die Verff. geben 
nun noch als ein weiteres Beispiel eine pp’-Gruppe des Zinks an. 


CAR son oho Soe vp = 43691 
Chi 2. 1... 2p,— 2p, v= 44088 
COMM ce cent Way eas vy = 46618 
: Liven) pre Seether le SS peasy Oily vy = 46745,8 
’ Diderys Vicia ch pa 067 By =.2, Pa vy = 47894,0 
ATi ey) eapete lt Seth e994 y = 49354,7 Frerichs. 


C. 8. Beals. Quarted terms in the are spectrum of copper. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 111, 168—181, 1926, Nr. 757. In der vorliegenden Untersuchung 
sind eine gréBere Anzahl von Linien des Kupferbogenspektrums in ein Quartetit- 
system mit Hilfe der Zeemanaufspaltungen eingeordnet worden. Die Festlegung 
der absoluten Termgré8en wird dabei durch Interkombinationen erméglicht, 
die den Zusammenhang dieses Systems mit dem bekannten Dublettsystem des 
Kupfers herstellen. Dieses Auftreten der Quartetterme im Kupferbogenspektrum 
steht in bemerkenswerter Weise im Widerspruch zu der allgemeinen Regel, daB 
die Maximalmultiplizitat der Terme eines Elements stets um | gréfer ist als 
die Gruppennummer im periodischen System der Elemente. Wegen der Einzel- 
heiten, die zum Teil durch beigefiigte Aufnahmen illustriert werden, sei auf die 
Originalarbeit verwiesen. Frerichs. 


Walter S. Adams and Charles E. St. John. An attempt to detect water- 
vapor and oxygen lines in the spectrum of mars with the registe- 
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ring microphotometer. Astrophys. Journ. 68, 133—137, 1926, Nr.2. Ei 
Versuch, die Anwesenheit von Wasserdampf und Sauerstoff in der Marsatmosp 
nachzuweisen. Wenn diese Gase in der Marsatmosphare enthalten sind, so m 
die Bewegung dieses Planeten eine Verschiebung der Wasserdampf- und d 
Sauerstoffbandenlinien relativ zu ihrer Lage im Sonnenspektrum hervorrufe 
Die Spektrogramme der Sonne und des Mars wurden mit einem Sechs-Prismer 
spektrographen gemacht, mit einer Dispersion von 1mm = 7,3 A.-E. bei de 
D-Linien und dann mit einem Mikrophotometer ausgemessen (1 mm = 0,12 A.-E.! 
Dabei erschienen die Wasserdampfbandenlinien zwischen 5879 und 5920 A.-} 
im Marsspektrum um 0,03 + 0,01 A.-E., die Sauerstoffbandenlinien bei 6300 A.-F 
um 0,09 + 0,03 A.-E. nach Rot verschoben gegeniiber ihrer Lage im Sonner 
spektrum. Indem die Verff. nun die Dopplerverschiebung, die optische Weglang 
in den zwei Atmospharen und den Sauerstoff- und Wasserdampfgehalt der Lut 
auf dem Mount Wilson beriicksichtigten, ergab sich aus der Intensitatsk 
der Spektrallinien fiir den Wasserdampfgehalt der Marsatmosphare annahern: 
3 Proz. und den Sauerstoffgehalt!annahernd 33 Proz. der in der Erdatmosphar: 
enthaltenen Menge. ‘ Frericha 


Paul W. Merrill. Notes on lines in the spectra of red stars. Astrophys 
Journ. 638, 13—19, 1926, Nr. 1. Eine Liste der hauptsachlichsten Spektrallinie: 
der ,,roten“’ Sterne der Klassen M, N und S der Harvardklassifikation. Dex 
untersuchte Wellenlangenbereich erstreckt sich von 4100 bis 4500 A.-E. Angegeben 
sind die Linien der Elemente H, He, Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Ti, Zr, Vi 
Cr, Mn und Fe. Besonders hervorgehoben ist dabei die Serieneinteilung de 
Linien und ihre relative Intensitét in den verschiedenen Spektralklassen. Freriche 


F. Liitgemeier. Zur Quantentheorie des drei- und mehratomigen 
Molekiils. ZS. f. Phys. 88, 251—263, 1926, Nr. 4/5. Bemerkung dazu ebendd 
40, 166, 1926, Nr.1/2. [S. 339.] Kratzer 


N. K. Sur and K. Majumdar.§[On the Absorption Spectra of Aluminium 
and Cobalt. Phil. Mag. (7) 1, 451—462, 1926, Nr.2. Die vorliegende Unter’ 
suchung iiber die Absorptionslinien des Aluminiums und Kobalts ist mit Hilfe 
eines Kohlerohrvakuumofens nach King ausgefiihrt worden. Als kontinuierliche 
Lichtquelle diente ein Cu-Unterwasserfunken, als Spektrograph ein Konkavgittei 
von einer Dispersion 11,11 A.-E./mm. Bei 1520°C erschienen die Aluminium 
linien 2p, — 28, 2p, — 2.8, bei 1700° die héheren Glieder dieser Serie und ein 
zelne Linien der pd-Serien. Das Absorptionsspektrum des Kobalts wurde im 
. Wellenlangenbereich 4500 bis 3000 A.-E. untersucht. Bei 2000° traten verschiedent 
Linien in Absorption auf, die zu den Termen f und /? nach Bechert und Catal 
(s. diese Ber. 6, 1121, 1925) gehéren, auBerdem noch einige Linien des Terms F4 
Diese Terme sind die drei héchsten. Aus einer Interkombination f! £1, die v. 
Bechert und Catal&n als Resonanzmultiplett angegeben wird, trat ional 
eine einzelne Linie in Absorption auf, wobei die Verff. die Frage offen lassen, ok 
sich die tibrigen nicht infolge zu geringer Intensitat der Beobachtung entziehen 
Frerichs 
Léon Bloch and Eugéne Bloch. The Water-Spark Absorption Spectrun 
of Iron. Phil. Mag. (7) 1, 704, 1926, Nr. 3. Eine kurze Zuschrift an die Heraus 
geber des Phil. Mag. in bezug auf eine kiirzlich erschienene Publikation vor 
N.K. Sur iiber das Unterwasserfunkenspektrum des Eisens. Verff. weisen darau 
hin, daB sie in einer von Sur nicht erwahnten Publikation vom Jahre 1922 dis 
gleichen und teilweise sogar weitergehende Resultate erhalten hatten (vgl. “ad 
diese Ber. 7, 1942, 1926). Frerichs 


¢ 
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John G. Frayne and Alpheus W. Smith. The Absorption Spectra of the 
vapours of Zn, Cd, Pb, Sn, Bi and Sb. Phil. Mag. (7) 1, 732—737, 1926, Nr. 4. 
Bei der vorliegenden Untersuchung der Absorptionsspektra des Zn, Cd, Pb, 
Sn, Bi und Sb wurde der Metalldampf in einem durch eine Sauerstoffacetylen- 
lamme erhitzten Kohlerohr erzeugt, eine Methode, die zuerst von Zumstein 
angewandt worden ist. Als kontinuierliche Lichtquelle diente ein Wolfram- 
Unterwasserfunken, dessen Spektrum sich bis etwa 2100 A.-E. erstreckte. Die 
Absorptionslinien wurden mit einem Feryspektrographen aufgenommen und 
besafien zwischen 8000 und 2100 eine Lange von etwa 22,4cem. In Absorption 
wurden alle diejenigen Linien erhalten, die den Grundterm als Anfangsterm 
besitzen, auBerdem besonders bei Pb Linien mit metastabilen Anfangstermen. 
Bei Wismut und Antimon traten ferner kannelierte Banden auf. Die Resultate 
selbst sind in Ubereinstimmung mit der Serienanordnung der betreffenden 
Elemente. Frerichs. 


E. P. Metcalfe and B. Venkatesachar. On Selective Absorption by Lu- 
minous Mercury Vapour. Proc. Roy. Soc. London (A) 105, 520—531, 1924, 
Nr. 733. Die Absorption der Hg-Linie 5461 wird mit hoher Auflésung untersucht. 
Das Licht einer Quarzbogenlampe, die stark verbreiterte Linien liefert, tritt 
durch em Absorptionsrohr von 4% oder 1m Lange, in welechem Hg-Dampf durch 
eine schwache Gleichstromentladung angeregt wird. Die Beobachtung mit einer 
Lummer-Gehrcke-Platte zeigt, da 11 Komponenten der Feinstruktur etwa 
gleich stark absorbiert werden, wahrend die Komponente — 0,237 A.-E. wesentlich 
schwacher absorbiert wird. — Auch an den Linien 5790 und 5769 wird an Haupt- 
linien und Trabanten Absorption festgestellt. Hansen. 


Karl Przibram. Eine ktinstliche Blaufarbung des Steinsalzes bei 
Zimmertemperatur. Wiener Anz. 1926, S.150—151, Nr. 18. ,,Eine friihere 
vergleichende Studie tiber natiirliches und kiinstliches blaues Steinsalz hatte 
im wesentlichen eine weitere Stiitze der Siedentopfschen Anschauung tiber 
den radioaktiven Ursprung des natiirlichen Blausalzes ergeben. Unbefriedigend 
blieb nur noch der Umstand, da8 das durch Radiumstrahlen gelb verfarbte Salz 
erst bei etwa 200° C blauviolett wird. Wenn auch diese Schwierigkeit kein zwingen- 
des Argument gegen die angeftihrte Deutung ist, so wird doch der Nachweis, 
dal} eine Blaufarbung auch bei niedriger Temperatur (Zimmertemperatur) erfolgen 
kann, wohl eines gewissen Interesses nicht entbehren. Eine solche ist nun tat- 
sichlich sehr leicht zu erzielen. Es ist nur erforderlich, das Chlornatrium — 
gleichgiiltig, ob chemisch reines von Kahlbaum (zur Analyse) oder natiirliches 
Steinsalz von Wieliczka — vor oder nach der Radiumbestrahlung zu zerdriicken, 
etwa in einer Reibschale fein zu pulverisieren oder in einer Pulverpresse zu einer 
Pastille zu formen, oder auch einen gréBeren Kristall bis an die Grenze der Druck- 
festigkeit zu pressen, und dann das gelblich verfarbte Pulver bzw. den triibgelb 
gewordenen Kristall einer ganz schwachen Belichtung mit Tageslicht, am ein- 
fachsten in einer Umhiillung von weifem Schreibpapier, auszusetzen. Nach 
Stunden oder Tagen zeigt dann das anfanglich gelbliche Salz einen mehr oder 
weniger tiefen blaulichlila, graublau oder rein blauen Farbton. Erwarmung 
des gepreBten Salzes vor der Radiumbestrahlung auf etwa 150°C verhindert, 
Erwarmung nach derselben (ohne Zerstérung der gelben Farbe) verzégert zu- 
mindest die Blaufarbung bei Belichtung. — Die Erérterung der weiteren Eigen- 
schaften dieser Farbung und ihrer méglichen Beziehungen zu der Farbung der 
druckzerstérten Lenardphosphore zum natiirlichen Blausalz, sowie zu den in 
siner friiheren Mitteilung vom Verf. entwickelten Anschauungen iiber die Salz- 
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verfarbung iiberhaupt mu® einer ausfiihrlicheren Verdéffentlichung vorbehalté 
bleiben. Hier sei nur noch bemerkt, daB die Thermolumineszenz des verfarbte 
Steinsalzes durch den zur Blaufarbung hinreichenden Druck nicht vernicht 
wird, und daB sehr stark gepreBte Stiicke schon waihrend der Radiumbestrahlun 
im Dunkeln schwarzlichgriin werden.“ Sche 


H. Hirschi. Thermolumineszenz der Kalifeldspate. Schweiz. Min. Pet 
Mitt. 5, 427—428, 1925. Kalifeldspate aus Pegmatiten zeigten erhebliche Therme 
lumineszenz zwischen 130 und 150°. Bei einzelnen waren starker leuchtenc: 
kleine Stellen vorhanden, welche auf Einschliisse mit besonders hohem Leuch: 
vermégen zuriickgefiihrt werden. Durch rasches Erhitzen oder vorherige B 
strahlung mit Ra wird die Lumineszenz erhéht, wahrend durch Pulverisiere: 
-ein erheblicher Teil des Leuchtvermégens verloren geht. *Enszlin 


H. Hirschi. Uber die Lumineszenz des Scheelits von der _Kammeg 
bei Guttannen (Berner Oberland). Schweiz. Min. Petr. Mitt. 3, 166 
1923. Der Scheelit von der Kammegg ist starker lumineszierend als der Willemi: 
so daB in diesem Falle die Reihe Scheelit > Willemit > Kunzit > Diamant gil 
Normalerweise kommt der Scheelit sonst erst nach dem Diamant. *Enszlar 


H. Hirschi. Radiophosphoreszenz und Radiothermophosphoreszeni 
im farblosen Fluorit von Sembrancher (Wallis). Schweiz. Min. Petz 
Mitt. 3, 253—257, 1923. Farbloser Fluorit zeigte nach vier Wochen bei der Be 
handlung mit y-Strahlen eines Ra-Elements lebhafte Phosphoreszenz, welchi 
liber acht Tage anhielt. Durch Erwaérmen auf 80 bis 140° erfolgte eine betracht 
liche Steigerung der Lumineszenz. Bei kurzer Einwirkung ist das Phosphoreszenz 
licht blau, bei intensiver griinlichgelb. Die Tribolumineszenz wird durch Von 
behandeln mit Ra-Strahlen sehr verstairkt. Der Fluorit ist nicht radioaktiv 
*Enszlin 
0. Weigel. Der photochemische Zerfall des Realgars. Tscherm. Mitt 
38, 288—308, 1925. Nach alteren Beobachtungen zerfallt Realgar durch Licht 
einwirkung unter Bildung von As,O,, As.S,; sowie As,8, und zeigt lichtelektrisch 
Leitfahigkeit. Es wurden nun, um einen etwaigen Zusammenhang aufzuklaren 
Messungen an Praparaten aus einem 3,5 cm langen Kristall von Felsébanya an 
gestellt. Derselbe hatte die Dichte *,, 3,474. Es wurde die Lichtbrechung fii 
verschiedene Wellenlangen festgestellt und der Absorptions- bzw. der Extinktions 
koeffizient bestimmt. Die lichtelektrische Leitfahigkeit wurde durch die Auflade 
zeiten eines Wulfschen Quarzfadenelektrometers auf 1 Volt unter Zwisch 
schaltung eines Kristalls durch die 220-Volt-Leitung bestimmt. Das rec 
winklige Praparat wurde parallel a, 6, y geschliffen und senkrecht zu PB durch ein 
50kerzige W-Drahtlampe bestrahlt. Darstellung der MeBergebnisse in eine 
Tabelle. Bereits bei 720 my ist die lichtelektrische Leitfahigkeit merklich, sie steig 
dann sehr rasch an. Der photochemische Zerfall ist stark von der Wellenlang 
des auffallenden Lichtes abhiingig. Die Summe der Produkte aus dem zehnfache 
Betrag der Durchlassigkeit der Glaser, dem Energiebetrag des Sonnenlichte 
an der Erdoberflaiche und dem Werte L der lichtelektrischen Erregbarkeit iz 
Bereich von 470 bis 610 my mit je 10 mu Abstand ergaben nicht nur eine vo 
‘kommen gleiche Ordnung der Glaser betreffs der durch sie bewirkten a 
des Zerfalls, sondern stehen auch in einem der Zerfallstarke entsprechende 
Verhaltnis. Dadurch erlangt die Annahme des Zusammenhangs des phot 
chemischen Zerfalls mit den lichtelektrischen Erscheinungen ,,eine an GewiBhe 
grenzende Wahrscheinlichkeit“. *Hnszlat 
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Pierre Auger et Francis Perrin. Sur la répartition dans l’espace des 
directions d’émission des photoélectrons. C. R. 188, 277—280, 1926, 
- Nr. 4. Ein Verteilungsgesetz fiir die Emissionsrichtungen der Photoelektronen 
bei Auslésung durch weiche Réntgenstrahlen 148t sich aus folgenden Annahmen 
_ableiten: 1. Bei linearer Polarisation der Réntgenstrahlen soll die Verteilung 
symmetrisch um die Richtung des elektrischen Vektors sein. 2. Durch Super- 
position der Verteilungen fiir zwei senkrecht zueinander polarisierte Wellen soll 
eine Verteilung entstehen, die symmetrisch um die Strahlrichtung ist. Hieraus 
folgt, da® fiir polarisierte Strahlen die Verteilungsdichte der Elektronen pro 
_ Raumwinkeleinheit proportional cos? © sein sollte, wo @ den Winkel zwischen 
der Emissionsrichtung und dem elektrischen Vektor bezeichnet. Fir hartere 
Réntgenstrahlen ergeben sich kompliziertere Verhaltnisse, weil der Impuls des 
__absorbierten Lichtquants sich dahin bemerkbar macht, da eine longitudinale 
Asymmetrie in der Verteilung auftritt. Unter gewissen Zusatzannahmen lat 
sich auch fiir diesen Fall die Verteilung angeben. Die Verff. behaupten, daB die 
erhaltenen Formeln mit den experimentellen Ergebnissen im Einklang sind. 
Bothe. 
R. Fleischer und H.Dember. Uber die lichtelektrische Elektronen- 
emission und das optische Reflexionsvermégen des Kaliums in 
Abhangigkeit vom Gasgehalt des Metalles. ZS. f. techn. Phys. 7, 133 
—137, 1926, Nr. 3. In einer anfanglich hochevakuierten, von der Pumpe ab- 
geschmolzenen Zelle wird an einer méglichst weit entgasten spiegelnden Kalium- 
flache die spektrale Verteilung des optischen Reflexionsvermégens mit Hilfe 
einer lichtelektrischen Photometrierungseinrichtung und parallel dazu auch die 
spektrale Verteilung der lichtelektrischen Erregbarkeit (bezogen auf gleiche 
einfallende Energie) gemessen. In beiden Fallen dient als Lichtquelle die durch 
einen Monochromator zerlegte Strahlung (230 bis 492my) einer Quarz-Hg- 
Lampe, die mit Hilfe eines Wollastonprismas mit dem elektrischen Vektor in 
der Hinfallsebene polarisiert wird. In der frisch hergestellten Zelle verlauft die 
lichtelektrische Empfindlichkeitskurve nach langen Wellen zu sehr flach mit 
einem wenig ausgepragten Maximum bei 313 my; ganz analogen Verlauf, mit 
einem Maximum an derselben Stelle, zeigt die aus den Reflexionsmessungen 
abgeleitete Lichtabsorptionskurve. UberlaBt man die Zelle sich selbst, wobei 
angenommen wird, dai die K-Flache sich allmahlich mit Restgasen unbekannter 
Herkunft (Glaswande, Kitt fiir das Quarzfenster) belaidt, so verschiebt sich das 
_ Maximum in beiden Kurven gleichmaSig nach gréBeren Wellenlangen, um nach 
zwei Monaten 436 my zu erreichen. Von da ab tritt keine weitere Verschiebung 
mehr ein, statt' dessen eine Erhéhung des Maximums, die allerdings fiir die 
Elektronenemission um ein Vielfaches gré8er ist als ftir die Absorption, so daf 
das bekannte Maximum des selektiven Photoeffektes nun auch bestehen bleibt, 
wenn man die Elektronenzahl auf gleiche absorbierte Lichtenergie bezieht. Da- 
gegen verschwindet in den am frisch entgasten Metall aufgenommenen Kurven 
das Maximum vollstandig bei Umrechnung auf gleiche absorbierte Energie, 
d. h. man hat es dort nur mit einem normalen Photoeffekt zu tun. Bei weiterem 
Altern der Zelle nimmt dann die Gesamtempfindlichkeit wieder ab. 
Peter Pringshem. 
H. Goldschmidt und H. Dember. Der Absorptionskoeffizient des Lichtes 
und der Photoelektronen fiir kathodisch zerstaéubtes Platin. ZS. 
f. techn. Phys. 7, 137—146, 1926, Nr. 3. Dimne Platinschichten werden durch 
Kathodenzerstéubung in einer H,-Atmosphére von 10—-?mm auf Quarzplatten 
niedergeschlagen, diese in eine lichtelektrische MeBzelle mit zwei gegentiber- 
liegenden Quarzfenstern eingesetzt, die dann hochevakuiert wird, und in dieser 
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auf die spektrale Verteilung der lichtelektrischen Erregbarkeit im auffallenden 
und durchgehenden Lichte (,,von vorn‘t und ,,von hinten‘‘) sowie des optischen 
Reflexions- und Durchlassigkeitsvermégens untersucht. Als Lichtquelle diente 
die monochromatisch zerlegte Strahlung einer Quarz-Hg-Lampe, die Energie-— 
messungen erfolgten mit Hilfe einer vorher auf ihre spektrale Empfindlichkeits- 
verteilung geeichten Kaliumzelle. Aus den experimentell gefundenen Werten 
der reflektierten und hindurchgegangenen Intensitaét wird mittels emer Naherungs- 
formel die Dicke der Schichten bestimmt — sie liegt bei den verwandten Platten 
zwischen 1,7 und 24,7 my. Die nun gleichfalls zu berechnenden Absorptions- 
koeffizienten des Lichtes sind fiir dickere Schichten nur abhaéngig von der Wellen- 
lange, fiir Schichtdicken < 10 my wachsen sie jedoch ziemlich schnell mit ab- 
nehmender Schichtdicke. Die lichtelektrischen Untersuchungen ergeben, daB 
bei Bestrahlung ,,von hinten‘‘ die Zahl der emittierten Elektronen als Funktion 
der Schichtdicke zwei Maxima aufweist, die fiir alle Wellenlangen bei Schicht- 
dicken von etwa 2,5 bzw. 7 my liegen und von denen das erste stabiler, das zweite 
mit der Zeit stark veranderlich ist. Der Absorptionskoeffizient der Photoelektronen 
berechnet sich praktisch unabhangig von der Wellenlange des auslésenden Lichtes 
(von 226 bis 265,5mym) zu BP = 0,92 mu—}. Peter Pringsheim. 


Otto Rietschel. Uber den lichtelektrischen Effekt im extremen Va- 
kuum und in Abhangigkeit vom Druck. Ann. d. Phys. (4) 80, 70—108, 
1926, Nr. 9. Streifen aus Pt- bzw. Tantalfolie werden in verschiedenem Ent- 
gasungszustand auf ihre lichtelektrische Empfindlichkeit untersucht. Als Licht- 
quelle dient bei den Versuchen am Tantal die spektral unzerlegte Strahlung einer 
Quarz-Hg-Lampe, fiir die Versuche am Platin wurde aus dieser Strahlung 
lediglich der Wellenlangenbereich von 253 bis 265 my ausgeblendet, die Messung 
der lichtelektrischen Stromstarken erfolgte mit dem Elektrometer zum Teil 
in Bronsonschaltung, zum Teil durch Bestimmung der Aufladezeiten. Um méglichst 
ginstige Vakuumbedingungen zu schaffen, wird in manchen Fallen mit technisch 
ausgepumpten und entgasten Zellen gearbeitet, die unter Vermeidung jeglicher 
Schliffe von der Pumpe abgeschmolzen sind. Die Druckmessung geschieht nach 
dem Prinzip des Ionisationsmanometers, indem bei den Versuchen am Tantal 
die Tantalfolie selbst als Gliihfaden benutzt wird, wahrend bei den Versuchen 
am Pt ein dicht vor der Folie ausgespannter Wolframfaden als Elektronenquelle 
dient, derart, dai also der Ionisierungsstrom immer in unmittelbarer Nahe der 
zu untersuchenden Metallteile gemessen wird. — Die Entgasung der Folien erfolgt, 
indem sie durch elektrischen Strom gegliiht werden. Am Pt wachst dabei die 
lichtelektrische Empfindlichkeit mit zunehmender Entgasung. Doch kann die 
Wirkung des Gliihens im Vakuum verschieden sein, je nach dem Verhiiltnis, 
in dem der Druck des im Metall noch gelésten Gases zum Druck im umgebenden 
Gasraum steht. Bezeichriet man die Drucke im Metall und im Gasraum als 
»Metallvakuum‘ bzw. als ,,R6hrenvakuum‘‘, so erhalt man den richtigen Verlauf 
nur dann, wenn wahrend des Gliihens das letztere ebenso gut oder besser ist 
als das Metallvakuum. Im anderen Falle kann im Gegenteil das Gliihen eine 
Erhéhung der Gasbeladung der Metalloberflache zur Folge haben und damit 
eine Umkehrung des Effektes: die lichtelektrische Wirkung nimmt dann durch 
die Erhéhung der Metallfolie ab. Die Versuche am Tantal liefern im wesentlichen 
durchaus analoge Resultate. Peter Pringsheim. 


A. Predwoditelew und A. Witt. Zur Frage nach der photoelektrischen 
Ermiidung. ZS. f. Phys. 35, 783—791, 1926, Nr. 10. Von den verschiedenen 
hypothetischen Ursachen fiir die photoelektrische Ermiidung ist allein die An- 
derung der oberflachlichen Gasbeladung von Bedeutung, und zwar wird die 
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lurch adsorbierte Gase in einen veranderten photoaktiven Zustand versetzte 
Oberflachenschicht als alleiniger Trager des Effektes angenommen. Der Okonomie- 
coeffizient der lichtelektrischen Wirkung F' bestimmt sich aus der Differenz 
awischen der totalen aus der einfallenden Strahlung absorbierten Energie k . EZ 
and dem zur blofen Erhéhung der mittleren Energie der Resonatoren dienenden 


ae dU 
Hnergieanteil: # = kH — q! mat. Fiir das letzte Glied dieser Gleichung wird 


auf Grund alterer Arbeiten der Autoren ein Ausdruck abgeleitet, der wesentlich 
durch die Dichte der Resonatoren bestimmt ist, und diese soll ihrerseits in erster 
Annaherung der Konzentration des adsorbierten Gases proportional sein. Es 
wird weiter die Annahme gemacht, daB der Adsorptionsproze8 bimolekular 
verlauft, und danach berechnet, wie die oberflachliche Entgasung einer Metall- 
flache verlauft, wenn sie in ein hohes Vakuum gebracht wird, aus dem die weiterhin 
abgegebenen Gase dauernd abgepumpt werden. Andererseits wird die zeitliche 
Abnahme des lichtelektrischen Effektes, der an Scheiben aus Zn oder Pb durch 
das spektral unzerlegte Licht eines Hg-Bogens ausgelést wird, verfolgt, wenn 
man Scheiben aus diesen Materialien, an der atmospharischen Luft frisch ge- 
schmirgelt, in eme Vakuumzelle einsetzt, die dauernd mit einer Hochvakuum- 
pumpe in Verbindung steht. Die fiir den Photoeffekt gemessenen Punkte fallen 
mit groBer Genauigkeit auf die fiir die Gasbeladung theoretisch errechneten 
Kurven. Peter Pringsheim. 


A. PredwoditelewZund G. Joffe.) Der Einflu8 des adsorbierten Gases 
auf die GroBe des photoelektrischen Effektes. ZS. f. Phys. 38, 280 
—288, 1926, Nr.4/5. Auf Grund thermodynamischer Uberlegungen (vgl. das 
vorangehende Referat) wird eine Gleichung abgeleitet fiir den Zusammenhang 
zwischen der Gasbeladung einer festen Oberflache und ihrer lichtelektrischen 
Empfindlichkeit, ohne Berticksichtigung von deren spektraler Verteilung. Zur 
Priifung der Gleichung wird der Photostrom untersucht, der durch die spektral 
unzerlegte Strahlung einer Hg-Lampe an Kohle ausgelést wird, nachdem diese 
zunachst an der atmospharischen Luft mit Gas beladen und dann durch immer 
wiederholte Erwarmung (durch elektrischen Strom, der durch die Kohle hindurch- 
geleitet wird) im Hochvakuum schrittweise entgast wird. Die bei jeder Erwarmung 
von der Kohle abgegebene Gasmenge wird in einem Rezipienten von bekanntem 
Volumen aufgefangen und durch Druckmessung bestimmt. Der ProzeB8 wird so 
oft wiederholt, bis auch bei starker Erhitzung der Kohle keine merkliche Gas- 
abgabe mehr erfolgt. Um Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment 
zu erzielen, darf nicht der gesamte gemessene Photostrom in die Gleichung ein- 
gesetzt werden, sondern es mu} von ihm eine konstante GréBe, von einem ,,para- 
sitaren‘* Strom herriihrend, in Abzug gebracht werden. Nach Anbringung dieser 
Korrektur fallen die gemessenen Punkte befriedigend auf die theoretisch kon- 
struierte Kurve. Peter Pringsheim. 


Adolf Hnatek. Uber die MeSbarkeit sehr: groBer Helligkeitsunter- 
schiede mit dem Roéhrenphotometer. ZS. f. Phys. 89, 927—932, 1926, 
Nr. 12. Bei der Verwendung des Réhrenphotometers zur Messung von Intensitats- 
verhaltnissen ist es nur dann berechtigt, die am Grunde der einzelnen Photometer- 
rohren herrschende Helligkeit der Flache derjenigen Lécher proportional zu 
setzen, durch die die Belichtung erfolgt, wenn die mittleren Lochdurchmesser 
klein gegeniiber der Réhrenlange sind. Beriicksichtigt man die Hinfliisse, die 
vom Nichteinhalten letzterer Voraussetzung bedingt sind, so kann man Photo- 
meterbiichsen verschiedener Langen aufeinander beziehen und Intensitats- 
verhaltnisse der GréBenordnung 10% (Sonne : Vollmond) direkt messen. P.P. Koch. 
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Clifton Tuttle. The relation between diffuse and specular densit 
Journ. Opt. Soc. Amer. 12, 559 —565, 1926, Nr. 6. Die Bestimmung der Schwarzu 
an emer Stelle eines photographischen Bildes haéngt davon ab, ob die Messu 
am SchwarzungsmeBapparat mit direkt durchfallendem oder diffus zerstreuenden! 
Lichte gemacht wird. Wenn das MefBinstrument so eingestellt ist, da nur det 
Lichtstrom in senkrechter Richtung zur Ebene der zerstreuenden Schicht registrier 
wird, wird der gemessene Wert der Schwarzung gréBer ausfallen, als wenn dil 
Messung den gesamten hindurchgegangenen Lichtstrom umfaBt. Der erste 7 
der ,,Sichtdichte (specular density)‘, bezeichnet durch d ||, spielt eine Rolle i 
der Projektionstechnik sowie bei Negativen fiir VergréBerungen. Der zweitt 
Fall der ,,Streudichte (diffuse dénsity)‘‘ kommt bei der Kontaktkopie in Betracht1 
sie wird bezeichnet durch d+. Zwischen beiden Dichtewerten besteht zweifelloc 
eine Beziehung, die vor langerer Zeit durch Callier in der Gleichung d || = Qd + 
gefunden wurde. Jedoch ist dieser Zusammenhang sehr oft bestritten wordem 
und auch Verf. dieses stellt sich die Aufgabe, Bescheid dariiber zu erhalten. Dieselb: 
Stelle der photographischen Platte wird in zwei verschiedenen Schwarzungs: 
meBapparaten ausgemessen, deren einer nur in Projektion, der andere nui 
durch Integration arbeitet. Der erste Apparat arbeitet mit parallel gerichtetem 
Lichte, der andere mit diffusem Lichte. Eine gréBere Anzahl von Schwarzunger 
zwischen 0,05 bis-2,00 werden vermessen. Die Auswertung ergibt, daB die lineara 
Beziehung nach Callier nicht den wahren Zusammenhang wiedergibt, sondery 
da derselbe eher durch eine Exponentialgleichung darstellbar ist, und zwar vow 
der Form: logd+ = mlogd|| —c oder d+ = d|\m: Numerus c. Die Wert 
der Konstanten m und Numerus c hingen von der Eigenart der Emulsion abl 
Fir die untersuchten Emulsionen ergaben sich hierzu folgende Werte: 


Thivns 
. 


| m | Numerus ¢ 
— = — —— —— odie — — 
Par Speed Motion Picture Neg. . . 1,088 | 1,37 
Motion Picture Pos......... 1,036 | 1,31 
Eastman 40. i.5. .sicms Te Ce 1,091 | 1,30 4 


“4 
Die mittels der Formel aus d| berechneten Werte von d+ unterscheiden sick 
von den gemessenen selten um Werte gréBer als 2 Proz. Des weiteren untersucht 


Vert. den EinfluB der Entwicklung auf das Verhaltnis d \/d +4. Sie soll keiner 
Einflu8 zeigen. Fligge 


A. A. Michelson. On the limit of accuracy in optical measurement 
Journ. Opt. Soe. Amer. 8, 321—328, 1924, Nr. 2. Einstellversuche, bei dene 
entweder ein Faden auf die Mitte eines kleinen leuchtenden Objektes der Winkel. 
gréBe B oder das Objekt auf die Mitte zweier paralleler Faden eingestellt wird, 
haben ergeben, daB der Fehler dB gegeben ist durch d B = b + ¢ 6, wobei b und ¢ 
je nach dem Beobachter sich andern kann (6 = 5”, ¢ = 0,0025). Die Grund. 
formel kann benutzt werden, um die Einstellungsgenauigkeit bei Fernrohr- und 
Mikroskopbeobachtungen oder auch fiir Interferenzen zu berechnen. Fiir 3000fache 
Fernrohrvergré8erung wird der wahrscheinliche Fehler fiir eine punktférmige 
Lichtquelle mit 0,0005” angegeben, wobei natiirlich der Beugung Rechnung 
getragen werden muB. Die Versuchswerte stimmen mit den berechneten gut 
tiberein, auch fiir spektroskopische Beobachtungen. H. R. Schulz. 


Enoch Karrer. An interesting phenomenon in photopsia. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 8, 319—320, 1924, Nr. 2. Bei gewissen pathologischen Zustander 
(Migraine) kénnen réumlich begrenzte Lichtflecke gesehen werden, die willkiirlick 
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‘zum Zusammenfallen gebracht werden kénnen, wobei die sich iiberdeckenden 
Teile in doppelter Helligkeit wahrgenommen werden. Da Nachbilder nicht ohne 
_ weiteres zum Zusammenfallen gebracht werden kénnen, erscheint es nicht aus- 
geschlossen, da der Ursprung dieser entoptischen Erscheinung im Gehirn zu 
suchen ist. A. R. Schulz. 


_ #H. Erggelet. Das Nahglas fiir das akkommodierende, astigmatische 
_ Auge. ZS. f. ophthalm. Opt. 18, 131—148, 1925, Nr. 5/6. Wenn ein fiir die 
Ferne auskorrigiertes astigmatisches Auge mit derselben Sehhilfe auf die Nahe 
akkommodiert, so machen sich oft Schwierigkeiten bemerkbar, weil der erforder- 
liche Akkommodationsbetrag fiir beide Hauptschnitte verschieden ist. Unter 
Zugrundelegung der einfachen Abbildungsgleichung fiir eine Linse wird eine 
Formel hergeleitet und graphisch dargestellt, aus der die Starke des zuzusetzenden 
Zylinderglases entnommen werden kann. Wesentliche Korrektionen treten 
erst auf bei hdherem Astigmatismus. A. R. Schulz. 


Hans Schulz. Die GréBe der Netzhautbilder beim brillenbewaffneten 
Auge. Opt. Rundsch. 17, 561—562, 1926, Nr. 43. Es wird eine Ableitung fiir 
die Anderung der Bildgr68e durch ein auBerhalb des vorderen Augenbrennpunktes 
liegendes Brillenglas gegeben, bei der nur von der bekannten Formel ftir die 
Ablenkung eimes Strahles bei einem dezentrierten Glase Gebrauch gemacht wird. 

H. R. Schulz. 
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_ Ivan Roy Me Haffie. The Effect of the Presence of an,,Indifferent’ Gas 
on the Concentration and Activity of a Vapour in Equilibrium with a 
Condensed Phase or System of Condensed Phases. Phil. Mag. (7) 1, 561 
—583, 1926, Nr. 3. Auf thermodynamischem Wege wird untersucht, in welcher 
Weise durch die Gegenwart eines indifferenten Gases die Konzentration und 
Aktivitét eines Dampfes beeinfluBt werden, der mit einer kondensierten Phase 
oder einem System kondensierter Phasen im Gleichgewicht steht. Verf. leitet 
Gleichungen ab, welche den ,,relativen‘’’ Aktivitatskoeffizienten des Dampfes 
zu berechnen gestatten, wenn dessen Konzentration in ihrer Abhangigkeit von 
dem Druck des indifferenten Gases experimentell bestimmt wird. Untersucht 
wurde das System Na,SO,.10H,O—Na,SO,—Wasserdampf von 25°; das in- 
differente Gas war Luft, deren Druck bis zu 100 Atm. gesteigert werden konnte. 
Die Kurve, welche die Konzentration des Wasserdampfes in ihrer Abhangigkeit 
vom Druck der Luft darstellt, hat ein Maximum bei ~ 16 Atm. In dem Intervall 
24,4 bis 77,6 Atm. gehéren offenbar zu jedem Werte des Druckes zwei Werte 
von c. Oberhalb 77,6 Atm. steigt die Kurve linear mit dem Druck. Vermengt man 
das Gemisch von Na,SO, . 10 H,O und Na, SO, mit Glaswolle, so hat die Konzen- 
trations-Druckkurve ein sehr steiles Maximum bei ~ 23 Atm. und ein Minimum 
bei ~ 43 Atm. Wegen der zahlreichen tibrigen Eigentitmlichkeiten des Kurven- 
verlaufs mu auf die Abhandlung verwiesen werden. Der relative Aktivitats- 
koeffizient fiir Wasserdampf im Gleichgewicht mit fltissigem Wasser bei 50° 
und in Gegenwart von Luft bis zum Druck 200 kg/cm? wurde nach den Daten 
von Pollitzer und Strebel berechnet, ebenso der relative Aktivitatskoeffizient 
fiir Wasserdampf im Gleichgewicht mit Na,SO, . 10 H,O—Na,SO, bei 25° unter 
der Annahme, daB der beobachtete Effekt ganzlich von der Abweichung des 
Wasserdampfes von den Gesetzen idealer Gase herriihrt, die von der zunehmenden 
Dichte des indifferenten Gases hervorgebracht wird. Bottger. 
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E. Jouguet. Vitesse de réaction et thermodynamique. Reflexions 
autour d’un mémoire de R. Marcelin. Ann. de phys. (10) 5, 5—72, 1926, 
Jan./Febr. Verf. geht bei seinen Erérterungen, in denen er eine zusammen- 
hangende Darstellung der von verschiedenen Forschern iiber die Reaktions- 
geschwindigkeit gebildeten Vorstellungen geben will, von dem D uhemschen 
Begriff der chemischen Viskositat aus, von dem aus er zu der Formel von Marcelin 
[Ann. de phys. (9) 8, 120, 1915] gelangt. Mit dieser verkniipft er die Vorstellungen 
von Guldberg und Waage, denen zufolge jeder chemische Vorgang das Er- 
gebnis von zwei entgegengesetzten Reaktionen ist, und den von Nernst ein- 
gefiihrten Begriff des Reaktionswiderstandes, sowie des Trautzschen Gedanken- 
ganges iiber die Entwicklung der Koeffizienten k und k’ der Reaktionsgeschwin- 
digkeit. Aus der Formel von Marcelin werden einige Folgerungen gezogen, 
die sich experimentell bestatigen lassen. Botiger. 


Saburo Umino. On the Latent Heat of Fusion of Several Metals and their 
Specific Heats at High Temperatures. Sc. Reports Téhoku Univ. 15, 
597—617, 1926, Nr. 5. Die Versuche wurden nach der Mischungsmethode mit 
einem Wasserkalorimeter ausgefiihrt. Untersucht wurden folgende Stoffe: Zinn 
(99,989 Sn, 0,003 Pb, 0,008 Cu); Cadmium (99,959 Cd, 0,001 Cu, 0,020 Fe, 0,020 Al); 
Wismut (99,875 Bi, 1,100 Cu, 0,015 Fe, 0,010 Al); Blei (99,977 Pb, 0,003 Cu, 
0,020 Fe); Zink (99,948 Zn, 0,030 Fe, 0,022 Si); Antimon (99,735 Sb, 0,02 Cu, 
0,04 Pb, 0,06 Fe, 0,145 S); Aluminium (90,116 Al, 0,291 Cu, 0,519 Fe, 0,074 Si); 
GuBeisen (93,198 Fe, 4,220 C, 0,032 S, 0,120 P, 1,480 -Si, 0,220 Cu, 0,730 Mn); 
Nickel (99,920 Ni, 0,013 Cu, 0,060 Fe, 0,907 Si); Eisen (96,70 Fe, 0,040 C, 0,006 5, 
0,029 P, 0,042 Si, 0,110 Cu, 0,073 Mn); Kobalt (98,135 Co, 0,190 Cu, 0,430 Fe, 
1,210 Si, 0,016 8, 0,019 P); Chrom (95,39 Cr, 2,35 Si, 0,02 Cu, 1,24 Fe, 0,47 Mn, 
0,490 C, 0,019 8, 0,019 P). Es ergeben sich folgende Werte der mittleren spezi- 
fischen Warme zwischen der Kalorimetertemperatur (wohl rund 20°) und ?, 
sowie der Schmelzwarme, welche aus der spezifischen Warme des Stoffes im festen 
und fliissigen Zustand am Schmelzpunkt errechnet wurde. 


= oe 
Blei 
Cadmium 
Zink 
Antimon 
Wismut 
Aluminium 
Gold 
GuBeisen 
4,12 Proz.C 


100 0.0579 0,0259| 0,0559) 0,0946/ 0,0485] 0,0286) 0,2240| 0.0575 0,0310| 0,1308 | 
200 0.0639) 0,0280/ 0,0567 | 0,0961) 0.0492) 0.0309} 0.2265) 0.0584) 0.0318] 0.1341 
300 0,1090) 0,0302) 0.0580) 0,0981) 0,0494! 0,0790) 0.2275) 0,0598| 0.0333] 0.1373 | 
400 0,0944) 0,0452) 0,0918) 0,1002) 0,0506) 0.0686) 0,2288| 0,0600) 0.0330) 0,1400 — 
500 0,0856) 0,0421) 0,0862| 0,1522/ 0,0508| 0,0623| 0.2321) 0,0619) 0.0338] 0.1417 
600 - 0,0800! 0,0408) 0.0823) 0,1473) 0,0517| 0,0582| 0.2337) 0.0631) 0,0341/ 0.1482 


700 — | 0,0398) 0,0796/ 0,1444/0,1114| — | 0.3473] 0.0640} 0,0350| 0.1542 | 
800 | — |0,0389; — | 0,1423/0,1056| — | 0,3330] 0,0648| 0,0352 0,1679 
900 | _- — — — |0,1012) — | 0.3227] 0,0656| 0,0360} 0,1712 
1000 Be ected icon a — |0,0977) — _ |0,3155] 0,0911) 0,0364/ 0.1748 
1100 =| — | — | — | — | — | — | = {0 890! 0,0808| 0,176 
12000 =| — | — | — | — | — | — | — |o,0880| 0,0496| 0,2192 
1300. i Salts Se hulled Sail 5 cee — |0,0860| — |0,2185 
Schmelzpunkt 9 © SP oa a as a > = ae = 1169 
Schmelzwirme . | 14,20 | 5,50 | 12,90 | 23,60 | 40,75 | 14,10 | 79,64 24,90 a | 47,00 
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. =: 
t | | E.ektrolytisches 


vA Kupfer | Kobalt | Nickel | 0,0 * san. C | Chrom 
| Nese hiie ess i 
100 | 0,0931 0,1089 | = 0,1079 01102. |,  0,1178 
200 | 0,0950 OALLOT. je} s:,0,R107 oo fs: OLIBTT «,Le.,.g.0,1191 
300 | 00975 |. 01124 | 01184 | 0,1175. |. 0,1201 
400 | 0,0992 0,1145 | 390°:0,1173 = -0,1226 = s«é 1 211 
500 |  0,1010-- |. 0,1186 | 0,1208 | ~~ 0,1280 «|. 0,1222 
600 | 01036 0.1214 | «0.1216 =) (01847 |] (0, 1246 
700 jnU des.) O,1eal 61818 =) 6.14386 0,1268 
800 } 0.1069 | 0,1298 | 0,1220  }  0,1578 0,1291 
900 ee O00 ee atl oas 8 0,1298 6 17. O.1G82. 41 | 8.1819 
1000 | .0,1105. | ..0,1878 0,1243 990°:0,1687 | —-0,1348 
1100 | 01580 “| 01420 | 0,151 | 0,1699 |  0,1382 
1200 | 0.1552 01480 | 0.1265 | 0.1696 0,1420 
1300 | 0,1526 0,1527 | - 0,1279 | 00,1698. | .. 0.1456 
1400 | 0,1502 0.1579 | ..0,1289.. |) 0,1725 0,1501 
1500 0,1484 | 15709:0,2083, —-0,1783 0.1726  — 0,154 
1600 | ae | sot "16300:0,1785 0,2178 1640: 0,2005 
Romeipacks °C) | ne "1489 «=| 1450 | 1520 1600 
oe eee 49,95 67,00 | 70,40 69,20 70,05 
Scheel. 


Gg. Agde und H. Holtmann. Die spezifischen Warmen-der Systeme 
Schwefelséure— Wasser, Hisenvitriol—Wasser, Schwefelsaure—EHisen- 
vitriol—Wasser ZS. f. anorg. Chem. 158, 316—320, 1926, Nr. 3/4. Die Re- 
sultate der Messungen sind tabellarisch und graphisch dargestellt. Aus den 
Tabellen mégen folgende Werte der spezifischen Warmen zwischen 25 und 45° 
auszugsweise wiedergegeben werden. 


Dios. HyS04 | FeS0,.7H,0 Proz. ||  H;80, | FeS0,.7H20 
| 0,990 | 0,999 60 || 0,535 0,717 
10 0,918 | 0,910 70 | 0,473 a 
20: <1 0,839 . 0;860 80 | 0,424 — 

30. | 0,760 0,820 | 0,380 / 2 
40 | 0,680 0,783 OO 0,338 . sos 
50 || 0,606 | 0,750 | 


In der graphischen Darstellung verlaufen die Linien gleicher spezifischer Warmen 
von Ferrosulfat-Schwefelsture-Wassergemischen (Proz. H,SO, als Abszisse, 
Proz. FeSO,.7H,O als Ordinate) konkav gegen den Koordinatenanfang. 
Mit fallender spezifischer Warme verflachen sich die Kurven und sind bei 
der spezifischen Warme 0,700 bereits nahezu in eine gerade Linie tibergegangen. 

Scheel. 
K. Bennewitz. Untersuchungen im kritischen Gebiet. I. E. Splitt- 
gerber. Spezifische Warme der Kohlensaure am kritischen Punkt. 
ZS. f. phys. Chem. 124, 49— 65, 1926, Nr. 1/2. Eine bestimmte Menge Kohlensadure 
wurde in einem festen Stahlzylinder (dem Kalorimeter) eingesperrt und von 
10° C an in Schritten von 1,5 bis 2° durch den kritischen Punkt bis zu 44° C er- 
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warmt. 


Ts Warme. 


Es stellt sich im allgemeinen bei jeder Temperatur ein Gleichgewicht 
zwischen Fliissigkeit und Gas her. Erhéht man die Temperatur, so tritt, nachdem 
ein Teil verdampft ist, wieder ein Gleichgewichtszustand mit einer anderen Massen- 
verteilung auf den beiden Phasen ein. Auer der Verdampfungswarme treten 
spezifische Warmen auf, die, da das System sich im Sattigungszustand befindet, 
als spezifische Warmen der Sattigung zu bezeichnen sind. — Der Stahlzylinder 
(Kalorimeter) hing an zwei Seidenfaden in einem evakuierten Glasgefi8; ihm 
wurde eine bekannte Warmemenge elektrisch zugefiihrt und die Temperatur- 
erhéhung gemessen. Unter Annahme plausibler Werte fiir die Verdampfungswarme 
1aBt sich hieraus die spezifische Warme der Kohlensaure h, fiir den gasférmigen, 
h, fiir den fliissigen Zustand berechnen. Aus den spezifischen Warmen bei kon- 
stantem Druck h, und h, wurden die spezifischen Warmen bei konstantem Vo- 
lumen cy, fiir den gasférmigen, cy, fiir den fliissigen Zustand abgeleitet. Die 
gefundenen Werte von fy, hs, cy, und ¢y, sind nach den Angaben des Verf. in 
folgender Tabelle vereinigt; fiir c,, oberhalb der kritischen Temperatur ist vom 
Ref. ein Mittelwert aus den mit zwei verschiedenen Fiillungen des Kalorimeters 
gewonnenen Resultaten gebildet. 


| 


| 


| 
—hy 


oe 


| 
o¢ | hy Cy, Cy, oC . ho Cy, Cyy 
9 | 0,270 0,606 0,209 0,280 | 30.25 3,780 2,871 oo” os 
11 0,360, 0,620 0,211 0,265 | 30,50) 4,400 3,121 = a 
13 | 0,450 0,636 0,218 0,250 | 30,75|| 5,382) 4640 | — ao 
15 | 0,540 0,673 0,215 0,263]... | | + 0,227 | — 0.570 
17 || 0,632) 0,719 | 0,217 osTBife  eOy 10,690 | 0,81 is 
LO 0,720) 62771" 0.219") "6 388 1 ao eee eee 0,57 te 
21 | 0,811 0,836 0,221 0,296 | 33 | — mn 0,44 at 
23 | 0,900; 0,920 0,223 0,304 | 34 | a et 0,37 — 
25 | 0,992) 1,025 0,225; 0310/36 | — = D325 foe 
27 |) 1,123} 1,189 0,201 0; BOB b- SS er dl -cpvencpeltcraptie 0,309, — 
28 | 1,252) 1,298 0,157 0,253 | 40 ee ae ais ie 
28,5 1,500 1,450 -- — | 42 —}| — | 0301; — 
29 -1,865| 1,606 | — 0,206 0,161 | 44 os a 0,298... = 
29,5 | 2.600 2,030 et byt 6 ide Se 0,295) — 
30 | 3,413} 2,478 | — 0,537 | — 0,405 | Scheel. 


C. Sandonnini. Calori di mescolanza dell’acqua con acido acetico e 


con alcool isopropilico. 


und zwar fiir alle Konzentrationen. 


Lincei Rend. (6) 4, 683—68, 1926, Nr. 1/2. Verf. 
hat die Verdiinnungswaérmen van Essigsiiure und Isopropylalkohol gemessen, 


Die Resultate sind in Form von Tabellen 


sowie graphisch gegeben. Das Kurvenbild (Abszisse: Gewichtsprozent Essigsaure, 
Ordinate: Mischungswarme, berechnet fiir 100 g der fertigen Mischung aus den 
Komponenten) zeigt fiir sehwache Sauren positive Lésungswairmen mit einem 
Maximum bei einer Siure von etwa 18 Proz., deren Wert 50 cal pro 100 g fertige 
Lésung (also 18 g CH,.CCIl,H) betragt; eine Siure von 35 Proz. entsteht ohne 
Warmeténung, die stiirkeren unter Warmeabsorption, die bis tiber 190 cal hinaus- 
geht (bei eer 80proz. Saiure). Die Lésungswarmen von Isopropylalkohol sind 
fast durchweg positiv (bis gegen 900 cal pro 100g in der Nahe von 25 iProz); 


erst beim Herstellen von Lésungen iiber 88 Proz. Alkohol treten geringe Warme- 
absorptionen auf. 


H. Brandes. 
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reda M. Hunter. Latent heat of dilution of cane sugar solutions. Trans. 
araday Soc. 22, 194—206, 1926, Nr. 4 (Nr. 67). Es wird ein kalorimetrisches 
ferfahren zur Messung der Verdiinnungswirme H;, d. h. der beim Zusatz von 
g Lésungsmittel zu einer sehr groBen Menge Lésung absorbierten Warmemenge, 
eschrieben und zu Versuchen mit verschieden konzentrierten Loésungen von 
ohrzucker bei sieben gleich weit voneinander entfernten Temperaturen im 
tervall 12 bis 30° angewendet. Die dabei mit 4-, 3-, 2-, 1,5-, 1,0-, 0,9-, 0,8- 
d 0,5 gewichtsnormalen (Anzahl der Mole Rehiucker A 1000 g Wassen} a aes 
rhaltenen Werte sind einmal fiir die verschiedenen Temperaturen und als- 
ann in einer zusammenfassenden Tabelle, wegen deren auf die Abhandlung ver- 
iesen wird, verzeichnet. Die Werte sind mit dem negativen Vorzeichen versehen, 
eil die Verdiinnung unter Warmeentwicklung stattfindet. AuBerdem wurde die 
pezifische Warme von 4-, 2-, 1- und 0,5norm. Rohrzuckerlésungen bei 12, 20 
d 28° gemessen. Dace H; und dem osmotischen Druck P bei der absolut 


en A 
ezihlten Temperatur 7’ gilt ziemlich genau die Beziehung H; = 0 T? ‘ G ay 


OT 
(* + mM 


P) 
der durch ;— > ) gegeben ist, wenn m die Masse des gelésten Stoffes, 
» 


OM, 
o die des Lésungsmittels und e¢ die Dichte der Lésung ist. Diese Beziehung 


Oe 
ird benutzt, um mittels der beobachteten Werte von H; diejenigen von WL ( 7) 


nd unter Zugrundelegung der von Morse (Amer. Chem. Journ. 48, 1912) bei 
0° gemessenen Werte von P diejenigen von P/T' bei verschiedenen Temperaturen 
d weiterhin die von P fiir 0,1-, 0,2- ... 1,0 norm. Lésungen bei Temperaturen 
on 0 bis 30° in Absténden von 5° zu berechnen. Es ergibt sich gute Uberein- 
timmung zwischen den so berechneten und den von Morse (I. c.) direkt beob- 
chteten Werten. Fiir jede Konzentration der Lésung nimmt der Wert von P/T 
it steigender Temperatur ab, was durch die Annahme erklart wird, dafi der 
ohrzucker in wasseriger Lésung hydratisiert ist. Die Anzahl der Wassermolekeln, 
it der eine Molekel Rohrzucker verbunden ist, ist bei derselben Konzentration 
i den verschiedenen Temperaturen nahezu dieselbe, nimmt aber mit zunehmender 
onzentration betrachtlich ab (z. B. bei 20° von 44 in 0,1 gewichtsnormaler Lésung 
uf 6,1 in 1,0 gewichtsnormaler). Endlich wird eine Reihe von Werten von 


TU, 
(voy nat =.) berechnet, aus der hervorgeht, dafi der natiirliche Logarithmus 
Tz 


JB 
es Quotienten aus dem Sattigungsdruck mz, des Loésungsmittels durch den 
attigungsdruck zz oberhalb der Lésung in Ubereinstimmung mit den experi- 
mtell erhaltenen Ergebnissen mit steigender Temperatur bei den verschieden 
onzentrierten Lésungen abnimmt. Bottger. 


- H. Keesom, F.P. G. A. J. van Agt and Miss A. F. J. Jansen. The thermal 
‘xpansion of copper between + 101°C and — 253°C. Proc. Amsterdam 
'), 786—791, 1926, Nr. 6. Uber Methode und Apparatur vgl. van Agt und 

amerlingh Onnes, diese Ber. 7, 350, 1926. Aus den hier vorliegenden Messungen 
rgibt sich der mittlere Ausdehnungskoeffizient @ zwischen 


— 252,84 und ESD ATO ts aise 4 Sloe 92-108 
| INS D475 PT = 102, 87% SO POR uLOR 2 
— 102,87 ,,' 0° or stats! 2 Ar = 15,35 . 10-8 


| 0 Se et OOO ae ise sb aye NO SUG i LO=2 
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Hieraus ist die Interpolationsformel berechnet: 


t, = 1,[1-+ [1886.888 (pg) zt, 18124 (59) — 8698 (99) + 20-682 (99) | we 


Die Resultate stimmen mit denen anderer Beobachter gut tiberein. Schee 


A. Travers et Houot. Etude thermique de plomb électrolytique. All¢ 
tropie du plomb. C. R. 183, 359—361, 1926, Nr. 5. Verff. haben festgestell 
daB méglichst reines (99,79 Proz.) elektrolytisches Blei, bald nach dem GieBe 
auf’ héhere Temperaturen erwarmt, wahrend dieser Erwarmung eine bleibenc 
Kontraktion von 0,15 Proz. erleidet. Ist das Probestiick einmal 14 Stunde 
bei 240° gehalten worden, so tritt spaéterhin keine Kontraktion mehr. ein. AuBe 
dem weist die Kurve der thermischen Ausdehnung eines bald nach dem Gu 
untersuchten Stiickes zwei Knickpunkte (bei 60 und 180°) auf; beim Liege 
(innerhalb 8 Stunden) oder kurzem Erwarmen unterhalb 180° verschwindet de 
obere, Erwarmen iiber 180° stellt den Zustand kurz nach dem GieBen wieder he 
Verff. schlieBen daraus auf die Existenz einer metastabilen festen Lésung de 
geringen Verunreinigungen, die sich beim Erwarmen entmischt, sowie auf & 
Existenz von drei allotropen Modifikationen des Bleies. H. Brande. 


Masao Hirai. Melting curves of the systems hydrogen chloride 
ethyl ether and hydrogen chloride-acetone. Bull. Chem. Soc. Japa 
1, 123—125, 1926, Nr. 6. Verf. hat die Schmelzkurven des Systems Athylather- 
Chlorwasserstoff und Aceton—Chlorwasserstoff gemessen. Im ersten Falle ergil 
sich ein gut ausgepragtes Maximum fiir das Verhaltnis 2HCl. (C,H;),0 be 
~ — 86°. Die Temperaturen der Eutektika liegen bei 28 und 94 Proz. HCl un 
— 138 bzw. — 123°. Fiir die Aceton-HCl-Mischung ist ein Schmelzmaximu 
bei dem Verhaltnis gleicher Molekiile beobachtet (Schmelzpunkt — 78°). Sei 
Eutektikum mit Aceton liegt bei 26 Proz. HCl im Aceton und — 117°; oberhal 
60 Proz. HCl liegen keine Messungen vor, da die Lésungen dann glasig-amorp 
erstarren. Die Messungen wurden in der Weise ausgefiihrt, daB die eingeschmo 
zenen Lésungen von der Temperatur der fliissigen Luft an in einem Bade vo 
Petrolaither der allmahlichen Erwarmung iiberlassen wurden; die Temperatt 
wurde mit Kupfer-Konstantanelementen verfolgt. Der Ather bzw. das Aceto 
wurden vor der Messung eingewogen, die HCl im MeBgefa® absorbieren el 
und nachtraglich azidimetrisch bestimmt. Hi. Bra 


s 
R. Plank. Das Kaltetechnische Institut der Karlsruher Technische 
Hochschule. ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 1693—1699, 1926, Nr. 51. [S. 337.] — 
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